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A Vépoque de la Renaissance, les monuments de intiquité classique avaient été étudiés par de grands | stes francais comme Du Cerceau, Pierre Lescot; ean Goujon, et leurs dimensions avaient été mesues en Italie par d’illustres architectes tels que Scanozzi, Serlio, Alberti, Bramante, Piranesi, Palladio, ‘ignole, etc. Mais les édifices romains, mieux conserés, furent surtout ee. d’ études comp ess et, malgré
gré les admirables dessins qui expliquérent ses. riptions, les ‘monuments de Vart grec resterent ns connus.
A la fin du siécle dernier, le plus vif enthousiasme 7 a connaissance de Vantiquité grecque se déve- ‘tout a coup; oh Sor tee ets et ae artistes de
a Sicile, et recueillirent, ine les coins ies Bre lés, au prix des plus grands efforts, les vestiges | nt ques dont ils firent des descriptions, des relevés et. essins.
Jusqu’a nos jours, les recherches ont continué avec ardeur. Des architectes passionnément épris de Vart grec ont fait, dans ce domaine encore nouveau, les plus glorieuses découvertes. Blouet, Paccard, Tétaz, Hittorf, Thomas, Ballu, pour ne parler que des morts, ont répandu la plus éclatante lumiére sur la voie déja tracée. L’art grec, interprété dans des restaurations du plus incontestable talent, se montra le plus complet, le
plus pur et le plus beau que nous connaissions. La.
polychromie de la plupart des éléments de l’architecture était dés lors révélée et acceptée par tous. En méme temps, de savants archéologues entreprenaient des fouilles importantes dont ils décrivaient avec €motion les surprenantes richesses artistiques.
Plusieurs sanctuaires fameux dans Vhistoire de la
Gréce, Delphes entre autres, attendent toujours l’heure.
dela résurrection; ils nous ménagent sans doute encore
bien des surprises; mais de nombreux travaux ont Clee
publiés sur chaque ruine interessante, et on peut dire qwil serait difficile de trouver un monument déblayé
dont les. dimensions, les détails de construction, la. décoration architecturale n’aient pas été consignés avec
soin dans quelque ouvrage de longue halcine.
Le format de ce petit traité et le but qu’on s'est proposé en Pinsérant dans la BrstiorHzQuE DE L’ENSEIGNE- MENT DES BEAUX-ARTS nous obligeront a écarter les déve-
loppements. considérables que comporterait la grosse ~
question de larchitecture grecque. I] ne peut s’agir ici que d’une étude sommaire, d’une sorte d’abrégé et comme une préparation a la lecture des ouvrages spéciaux. -
Se
A ceux de nos lecteurs plus avides de détails, nous conseillerons de recourir aux consciencieuses et brillantes restaurations entreprises par nos devanciers a Académie de France 4 Rome, et aux principales publications dont nous avons réuni ici la nomenclature.
Par le choix des matériaux et leur mise en ceuvre soignée, tout autant que par la délicatesse de la forme et les nobles dispositions de l’ensemble, les Grecs ont marqué leur architecture d’une empreinte trés personnelle; nous devrons faire comprendre, méme dans un
examen rapide, les progrés successifs des Grecs dans
Dart de batir et dans Dart de décorer leurs monuments. C’est en comparant les divers fragments que le lecteur pourra juger lui-méme combien les progrés de la construction et ceux de la décoration marchent parallélement: 4 mesure que la construction devient plus savante, les proportions s’épurent, les lignes sont plus harmonieuses, et les décorations plus artistiques et plus habiles.
L’étude des « ordres » démontrera clairement qu’aucune régle fixe ne guidait les architectes, et que, contrairement au dire de Vitruve dont l’opinion a si longtemps prévalu, les rapports entre les dimensions des divers éléments de Varchitecture étaient extrémement variables et enticrement soumis au caprice des constructeurs. Cependant nous emploierons le mode de comparaison ordinaire, et nous conserverons les mesures de Vitruve; c’est encore le meilleur moyen de fixer les idées dans une longue énumération de monuments dont les proportions sont si différentes; ajoutons
que les rapports assignés par !’auteur latin sont sensiblement d’accord avec ceux des quelques édifices considérés, par tous les artistes, comme les chefs-d’ccuvre de l’architecture grecque.
a Nous décrirons succinctement les temples, les stades | ct les hippodromes, les gymnases, les enceintes sacrées, les agoras, les théatres et les odéons, les maisons helléniques et les monuments funéraires. Nous nous bor- -nerons a l’étude des plus beaux exemples; mais nous donnerons, dans le corps méme de ce petit volume, | quelques-unes des restaurations d’ensemble entreprises a la suite des plus récentes découvertes. C’est qu’en effet il nous semble indispensable de montrer en méme temps ce qu’étaient les édifices grecs pris isolément, et l’effet pittoresque et grandiose qu’ils produisaient 3 lorsque, sans recherche d'une inutile symétrie, ils se groupaient comme al’acropole d’Athénes au sommet dune roche aride, en silhouette sur le ciel, ou lorsqu’ils oes s’élevaient comme a Olympie au milieu des bois sacrés
d’une plaine fertile.
Nous aurions atteint notre but si, en fournissant au lecteur les éléments des connaissances techniques, nous le mettions A méme de s’intéresser plus vivement. aux merveilles connues de l’art grec ct aux découvertes que lon fait chaque jour, sur la terre classique de Gréce, dans le domaine de architecture.
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CHAPITRE PREMIER “TIRYNTHE ET MYCENES
are
- § I. —Les origines de l'architecture en Grece.
Les origines de la civilisation des premiers Fiabe: << a tants de la Gréce, pour la période lointaine qui précéde nie : Pes wparitioa de l’art mycénien, sont obscures et on a Eciles 4 debrouillers: sens = Les fouilles de Santorin et de erm < ont révelé la civilisation grossiére des peuplades ‘qui ont habité ces ne - fles avantet aprés ’éruption du xvi siécle. Celles d’laly- . sos, de Nauplie et des iypogées de Spata indiquent déja des sociétés plus développées. Cependant il ne saurait étre question d’art a propos de ces productions. primi- — tives; elles n’intéressent que Varchéologue et Vhistorien. Une étude de Parchitecture ne peut laisser de cété
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lvs vieilles constructions « cyclopéennes »; mais elles sont lceuvre brutale de populations ignorantes encore des procédés techniques les plus élémentaires.
C’est avec la civilisation mycénienne que commence véritablement l’histoire de l’architecture. L’école qui se révéle pour ainsi dire spontanément, dans toute sa force, A Mycénes, vers le xu® siécle, est du plus grand intérét pour l’étude de lart. Ses constructions sont celles de populations encore grossiéres, il est vrai, mais hardies, puissantes, et relativement avancées.
Les monuments que nous a légués l’école mycénienne sont d’une stabilité simple et d’une structure robuste, ne rappelant ni dans l’ensemble ni dans le détail aucun art des peuples riverains de la Méditerranée, ce qui mettrait 4 néant cette croyance si longtemps répandue que les premiers éléments d’art et de civilisation avaient été importés en Gréce par des colons venus d’Egypte, d'Assyrie ou de Phénicie.
Cette école, relativement savante‘, ne devait pas étre renfermée dans l’Argolide, ou elle n’avait peut-étre pas pris naissance, mais ou nous admirons ses principales créations; elle devait s’étendre au loin dans la Gréce. Rien ne s’oppose a ce que le trésor de Minyas, A Orchoméne de Béotie, ait été une de ses productions
1. Il y a eu de vives polémiques: engagées et les avis sont encore trés partagés sur l’age et Vorigine des débris découveris recemment 4 Mycénes par M. Schliemann; mais, en raison de leur ressemblance comme mode de décoration avec les fragments mis au jour antérieurement prés du trésor d@Atrée, nous croyons personnellement pouvoir les attribuer avec quelque certitude a la civilisation mycénienne, tout en leur assignant une date pos- _ terieure a celle de la coastruction des murailles et des portes.
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brillantes; et d’autre part on nous signale des débris de monuments analogues en Thessalie: le fait serait d’autant plus intéressant que les différentes peuplades
-helléniques paraissent avoir la Thessalie pour com- - mune origine.
Il faudrait donc admettre qu’au xu° et au xi° siécle, et tout au moins jusqu’au moment ow les peuples de la Gréce ont été mis en contact, par la guerre de Troie, avec les civilisations orientales, les Grecs ont possédé un art bien spécial, obéissant, selon toutes les appa-_ rences, a des traditions différentes de celles des peuples
- yoisins. C’est sans doute cet art mycénien, trop vivace
et trop florissant pour disparaitre tout a coup au x°siécle qui a guidé les premiers constructeurs corinthiens dans Yemploi judicieux qu ils firent de la pierre. Le voisinage de Mycénes et l’existence probable de nombreux monuments aujourd’hui détruits de l’école mycénienne expliqueraient, suivant nous, Papparition soudaine a Corinthe, au ve siécle, dun mode de construction déja savant et presque irréprochable; il ne devait pas étre sensiblement modifié dans la suite, et il a imposé¢ aux architectes des formes dont l’architecture grecque a tiré son originalité et son caractére.
Intéressante au plus haut degré, l’école mycénienne a produit la série de monuments remarquables qu’on appelle « trésors ». Ces édifices, batis sur plan circulaire, étaient couverts de votites paraboliques appareillées avec le plus grand soin, par assises horizon- ‘tales. La portée de ces voites est considérable (15 metres de diamétre intérieur, pour le trésor d’Atrée), et nous
ne croyons pas qu’avant les Mycéniens aucun peuple ait tenté de constructions aussi hardies.
A Vintérieur, les trésors étaient revétus de plaques de métal, dorées peut-étre, et entrée en était annoncée par une ordonnance dont on a retrouvé, dans les fouilles, les fragments aux ornements bizarres, Cette série d’édifices, d’un art empreint d’une véritable grandeur, s’élevait 4 Vintérieur de la ville.
Les murs et les portes de l’acropole, d’une construction moins soignée que les monuments dont nous venons de parler, sont probablement d’une époque plus ancienne; car on ne peut expliquer que par une connaissance moins grande de l’art de construire la différence notable qui existe, pour la taille de l’appareil, entre les trésors et les murs pélasgiques de Mycénes,
Les murailles, dites pélasgiques, se voient fréquemment en Gréce et en Italie; elles sont, comme nous Pexpliquerons plus tard, divisées en catégories, suivant les aspects différents qu’offre leur systéme.
Mais Pappareil cyclopéen, qu’on rencontre surtout aux murailles de Tirynthe, est beaucoup plus grossier que Vappareil pélasgique; la science de la taille y fait presque complétement défaut. C’est par cet appareil primitif que nous allons commencer l'étude de l’architecture grecque.
§ II. —Appareils de la premiére période. — Murs cyciopéens; murs de Tirynthe; galeries de Tirynthe.
Appareil cyclopéen. — Les plus vieilles murailles Ee SLOP qu’on rencontre sur le sol de 1a Gréce sont des vestiges
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dune civilisation fort ancienne, qui n’aurait pas, croiton, laissé en architecture d’autres traces de son existence; on désigne généralement ces vieux restes sous le nom de «murs cyclopéens», d’aprés la tradition qui les -attribuait a la race des cyclopes.
Les constructions cyclopéennes offrent un mode primitif, bien facile 4 reconnaitre : elles se composent de quartiers de rochers, a peine €quarris, superposés
tels quels sans mortier nicrampons (fig. 1). Par exemple,
la citadelle d’Argos offre des spécimens d’appareil cyclopéen; mais c’est surtout a Tirynthe, ou on le trouve employé exclusivement, que nous pouvons le mieux étudier ce mode de. construction barbare.
Murs de Tirynthe. — Les murs de Tirynthe furent élevés vers le x1ve siécle. Dans les parties bien conservées, ces curieuses murailles, que Pausanias trouvait aussi étonnantes que « les pyramides d’ Egypte », atteignent encore 12 métres de hauteur eta certains eaanonns
elles ont jusqu’a 15 métres d’épaisseur. Les blocs qui
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les composent sont d’une grosseur remarquable (1™,50
a 2 métres cubes en moyenne) et les plus longs attei- —
gnent 3 et 4 métres. Ces énormes quartiers de roc sont posés a plat, leur plus grande dimension pénétrant en épaisseur dans le mur; des blocs plus petits, forcés dans
lesjoints, servaient de liaison entre les gros blocs et,
formant un parement plus régulier, rendaient moins facile l’escalade de ces murs de forteresse.
Au temps de Pausanias il ne restait rien de la ville cyclopéenne, et lacropole de Tirynthe devait se présenter dans le méme état qu’aujourd’hui : « Le mur d’enceinte, seul débris de Tirynthe, fut construit par les cyclopes. Il se compose de pierres non taillées. Ces pierres sont si grosses qu’un attelage de mules ne suf-+
firait pas pour faire bouger seulement la plus petite
d’entre elles. On a intercalé de plus petites pierres entre les grosses pour les consolidert. »
Galeries de Tirynthe. — On rencontre a Tirynthe ane disposition particuliére 4 noter : deux galeries
hautes d’environ 4 métres, larges de 2 métres, sont pra-—
tiquées dans l’épaisseur des murailles, Ces sortes de
couloirs, construits évidemment pour la défense, sont
volités par assises horizontales avancant en encorbellement (fig. 2); ala partie supérieure, d’autres pierres placées. horizontalement terminent la votite. La porte dune de ces galeries, & peu prés intacte, présente le systéme d’appareil que nous venons de décrire.
Les galeries de Tirynthe offrent la plus ancienne tentative de construction voltée qui nous soit connue;
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od a Mycénes nous retrouverons une méthode analogue et le méme genre d’appareil (en encorbellements par -assises horizontales) employé - pour la décharge des linteaux ‘des portes et la construction des grandes vofites des trésors; mais de I’état hésitant et embryonnaire ou nous Je trouvons a Tirynthe, il deviendra avec les Mycéniens un systéme de construction franchement
=. -acctise, GALERIES DE TIRYNTHE, ae On-a quelquefois appelé _ Lappareil cyclopéen le premier apparel polygonal. Fouilles de Tirynthe.— Dans ses derniéres fouilles a Tirynthe, le D" Schliemann a mis au jour des sub- ‘structions qu'il regarde comme appartenant a des temples et des palais‘; cyclopéennes ou non, ces fondations, qui contiennent des fragments des époques les plus diverses, n’ont pas d’intérét particulier au point 3 de vue de Varchitecture*. ;
§ Ill. — Appareils de la deuxiéme période; ‘murs pelasgiques.
Les murs « pélasgiques » comportent trois getires. a peer polygonal différents.
ie Voyez Schliemann : Tirynthe, 1886.
+2, Consultez, pour les monuments cyclopéens et pélasgiques, _ Pouvrage de M. Petit-Radel.
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Les quartiers de rochers sont dégrossis et leurs ss arétes polygonales sont assemblées déja avec un certain soin, quoique de plus petites pierres soient encore employées A boucher les interstices (fig. 3); nous noterons comme exemples : les substructions des murailles de Mantinée, et certaines parties de- Pantique acropole de Samicon ou ce genre d’appareil est. particuli¢rement soigné.
On appelle ce mode, encore grossier, le deuxicme appareil polygonal.
(L’appareil cyclopéen constitue le premier appareil © polygonal. )
Dans un 2° systéme polygona’ _ viennent s’ajoute: © des formes quadrangulaires (fig. 4) eae
CONSTRUCTION PELASGIQUE,
BIG.) 3< CONSTRUCTION PELASGIQUE.
(ret systéme. d’appareil.)
et les joints se raccordent sans le se- ae cours de petites .pierres de remplissage. Exemple : les murs ce Mycénes, ceux de Platée, ceux de Chéronée. 3 pes
Enfin les pierres deviennent quadrangulaires et se oa
(2° systéme d’appareil.) wifes
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rangent par assises horizontales (fig. 5), mais les joints verticaux ne sont pas perpendiculaires aux arétes des assises horizontales comme ils le seront plus tard dans le bel appareil hellénique; ils sont obliques et dirigés dans tous les sens. Ce dernier appareil a été employé a Mycénes, dans la construction de la partie des murailles qui avoisine la porte des Lions.
Aristote nous dit que les Pélasges ne connais-
FIG. §. — CONSTRUCTION PELASGIQUE.
saient pas l’équer- (3 systéme d’appareil, )
re, mais qu’ils
choisissaient chaque bloc en carriére et en déterminaient la taille au moyen « d’une régle flexible de plomb qui se pliait suivant la conformation des pierres
-quwiil fallait assembler ».
_ L’appareil pélasgique n’est pas particulier a la Gréce, on le rencontre en Asie Mineure, en Sicile et en Italie. -La plupart des villes de Gréce, Athénes, Epidaure, Delphes, possédent dans leurs murs des fragments de ‘construction polygonale; Sparte, Thébes, Eleusis -devaient en posséder aussi. I] est du reste prouvé que cet appareil fut encore employé longtemps aprés l’époque pélasgique.
Euripide reconnaissait, dans les massives construc-. tions dont nous venons de décrire les différents types, _ Yoeuvre des cyclopes, habiles ouvriers qui les auraient
baties avec « le levier, la régle et le martean ».
§ IV. — Acropoles cyclopéennes et pélasgiques, acropoles de Tirynthe et de Mycenes, les portes des acropoles, porte des Lions.
La solidité des murailles dont nous venons d’étudier successivement les divers modes, le soin qu’on met-
tait A les batir avec des blocs énormes et difficiles a dé-
placer, indiquent clairement que les premiers habitants de la Gréce avaient fréquemment a lutter contre des peuples moins civilisés ou des bandes errantes vivant de brigandages. La nécessité d’une défense commune leur. fit. rechercher, pour se réunir et établir un centre de résistance, des rochers es-
ficile; au sommet iis élevéerent de hautes et
fortes murailles qui
HG. 6. — PLAN DE L’ACROI LE
Deere ora sulvaient a peu prés ,*s sinuosités du platcau. Ces puissantes enceintes, v.‘itables citadelles dominant au loin la plaine, s’appelaient acropoies. Acropoles cyclopéennes. — La superficie de l’acropole cyclopéenne de Tirynthe est restreinte (fig. 6); elle a environ 200 métres de long sur 60 metres de large et elle est batie sur un rocher qui, dans sa plus grande
hauteur, ne s’éléve pas a plus de ro métres au-dessus
carpés, d’un accés dil- —
Re pret
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de la plaine: mais les colossales murailles cyclopéennes que nous avons décrites, ayant une hauteur d’environ 16 métres, donnaient aux remparts une élévation plus considérable.
Plusieurs entrées permettaient l’accés & V'intéricur. L’entrée de l’est est a peu pres conservée; on y observe les restes trés frustes d’une avenue de 5 métres de large, comprises entre deux murailles. La porte, formée de deux montants et d’un linteau, était construite dans le genre des portes de Mycénes, que nous décrirons plus tard; l’énorme bloc qui surmonte la
porte a 3™ 50 de longueur; la fermeture en bois ou en:
meétal roulait, croit-on, sur deux pivots placés, ’'un au centre dans le linteau, et l’autre dans le seuil, en sorte quw’une moitié de la porte s’ouvrait en dedans, pendant que lautre moitié s’ouvrait en dehors. :
On suppose qu’a I’époque pélasgique les murailles des acropoles étaient couronnées de créneaux dont Pidée aurait été empruntée, dit-on, aux Phéniciens ou aux Egyptiens; mais on ne saurait affirmer qu’on employat dans le principe, pour défendre les Portes et les murs, les tours carrées ou rondes adoptées plus tard dans les fortifications helléniques.
Acropoles pélasgiques. — Les acropoles destinées a la défense du pays commandaient presque toutes de fortes positions militaires.
L’acropole de Mycénes, construite sur un rocher élevé, dominant la vallée, avait, comme celle de Tirynthe, une superficie assez restreinte, et la ville proprement dite, ceinte de murailles, s’étendait sur le flanc de la colline, au bas de la citadelle. Les murs de l’acro-
pole atteignent encore, dans beaucoup d’endroits, 6 métres de hauteur; ils présentent plusieurs genres d’'appareils, mais les masses polygonales y sont ajustées avec un soin extréme, et, pres de la porte des Lions, les * blocs sont disposés par c assises horizontales a Woes Serge pM ‘2 joints verticaux obliques (fig. 7).
Purtes des acropo- FIG 7, — PLAN DE L’ACROPOLE les. — Les portes par DE MYCENES. lesquelles on pénétrait dans les acropoles se composaient de deux montants placés verticalement et légérement inclinés souvent vers le sommet; un linteau, formé d’une trés longue pierre, reposait sur ces montants ou jambages. Quand on manquait de matériaux assez longs, on disposait les pierres des jambages en encorbellement, de maniére a former, comme aux galeries de Tirynthe (fig. 8), une véritable porte en ogive appareillée horizontalement. A Phigalie, au lieu d’étre superposées en encor-
Fic. 8. — PORTE A TIRYNTHE.
bellement jusqu’a se rencontrer, quelques assises supeérisures des montants sont seules placées en porte-a-
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faux (fig. 9), et diminuent d’autant la longueur du bloc monolithe qui recouvre le-tout..
Porte des Lions. — La fameuse porte des Lions, a Mycénes (fig. ro), est des plus simples, et par ses dic- _ positions d’ensemble elle nese :
distingue pas sensiblement des autres portes pélasgiques; mais on y remarque dans le détail une préoccupation curieuse a cette époque primitive, de répartir avec plus de logique les efforts verticaux de la con- PORTE A PHIGALIE. struction. Ses deux jambages
monolithes sont légérement inclinés‘’un vers lautre, afin de diminuer la portée du linteau qu’elles recoivent. Il a4™5o, y compris les queues reposant sur les jambages. Par surcroit de précaution, au-dessus de cette énorme pierre, le constructeur a ménagé un vide triangulaire déchargeant le linteau, en reportant sur les montants le poids considérable du mur; ce triangle a 2™ 90 de hauteur sur 3 métres de longueur a la base, et les assises de la muraille, avancant en encorbellement, jusqu’a se rencontrer, en forment les _ ctés.
A Vintérieur du tympan triangulaire ainsi déterminé, on a encastré une dalle de pierre calcaire; on y voit un bas-relief représentant deux lions debout (fig. 11), les pattes de devant appuyées sur une plinthe qui supporte une petite colonnette demi-circulaire présentant une légere diminution de haut en bas. Le chapiteau est formé de plusienrs anneaux, surmontés d’une
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sorte d’échine et d’un tailloir’; au-dessus est une petite frise ornée de quatre rosaces avec un deuxieéme tailloir. La base de la colonnette se compose d’un simple tore -reposant sur un soubassement général formé dé deux plinthes reliées par une scotie.
Les tétes de lions du bas-relief ont disparu; elles étaient peut-étre en métal, ainsi que sembleraient l’indiquer les trous des scellements, encore visibles sur le bas-relief.
Ce curieux spécimen de sculpture archaique n’est pas le seul qui ait existé a Mycenes. Des fouilles ont mis au jour des fragments de colonnes de porphyre ornées de spirales singuliéres, des palmettes, des frises, qui prouvent abondamment, a cette époque primitive, la ‘préoccupation d’une décoration sculptée accompagnant l’architecture.
La porte des Lions était précédée ou plutdt défen-
due par un défilée de 15 métres de long surg métres
de large, formé par les hautes murailles de l’acropole; la porte n’était pas percée dans l’axe de ce deéfilé (fig.12). L’entrée du Nord. était aussi précédée d'un defilé semblable; mais sa construction, plus ancienne peutétre que celle de la porte des Lions, est moins ingeénieuse et présente un aspect sensiblement different : son linteau, au lieu d’étre surmonté d’un triangle de décharge, est, au contraire, chargé lui-méme de deux gros blocs juxtaposes formant un second linteau (fig. 13-14). Il est bon d’ajouter que le premier, en raison de ses
1. Pour l’explication des termes d’architecture, voyez chap. 111, §1: Notions préliminatres.
eee A i 7
“SANADAW V SNOIT S9G aLYOd VI ad QANAAVY — “Or “Sra
5 5 ee Te Le ST Peay oF? ie
J ee
a6 L/ARCHITECTURE GRECQUE.
€normes dimensions, offrait une résistance suffisante pour supporter le mur.
La vieille porte d’Orchoméne est construite comme Pentréé du Nord & Mycénes, mais elle est précédée a
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LIVRE I. — CHAPITRE PREMIER
sont qu’imparfaitement connus. A Athénes, les ccnstructions de cette époque (fig. 16) subsistaient encore au moment de l’invasion des Perses et constituaient ur
ries . RIG, 12. — PORTE DES LIONS A MYCENES.
(Plan et coupe de l’ayenue.)
ouvrage fameux qu’on appelait « VEnnéapyle ». On suppose que l’Ennéapyle était un chemin sinueux contournant la colline, au pied méme des murailles. de
PORTE DU NORD DE L’ACROPOLE DE MYCHNES
Yacropole; ce chemin, bordé de murs crénelés, €tai? coupé par neuf portes aboutissant aux différentes
oS 28. L’ARCHITECTURE GRECQUE,
rues de la cité, et formait autour du rocher une seconde = ees: enceinte défendue par des tours!.
Construites avec le plus grand soin, les murailles
FIG. 15. — PORTE D’ORCHOMENE, (Elévation et plan). 2
pélasgiques de l’acropole d’Athénes avaient a peu pres le méme développement que celles qui furent recon- |
FIG. 16. — ACROPOLE PELASGIQUE D’aTHENES,
ss struites par Thémistocle et Cimon aprés les guerres médiques, elles leur servent de soubassement dans beaucoup d’endroits. g fi
1. On a prétendu aussi que PEnnéapyle formait une sorte ‘d’ouvrage avancé, placé naturellement prés des Propylées,
car c’était le seul point accessible de l’Acropole.
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§V. — Les trésors: trésors de Mycénes, trésors de Minyas & Orchomene, tombeaux de l’acropole de Mycénes.
+ Les constructions de l’époque pélasgique, dont l’ar- -chitecture est la plus intéressante, sont sans contredit
les hardis monuments en rotonde a volte conique qu’on
appelle les trésors. | Trésor d’Atrée. — On connait 4 Mycénes jusqu’a
cing de ces édifices qui ont probablement servi 4 1a fois
BERS
de sépulture et de trésor. Le mieux conservé est le tré-
sor d’Atrée coana encore sous le nom de « tombeau d’Agamemnon »; c'est un des restes les plus curieux dz l’archicecture mycénienne. ~
On arrive a cette construction en partie s»uterraine par un couloir ménagé
: . « . entre deux murs épais; Se la porte un peu cate © NANG large en haut (fig. 17)
qu’en bas est surmontée
dun linteau dont Blouet nous donne les dimen- ~ sions et le poids (Expédition francaise de Morée): « Ila 8",15 de long sur 6,30 de profondeur compris» l’équarrissage , et 1,22 d’épaisseur, ce qui donne un cube de 62™°,640 et un poids de 168,624 kilogrammes; »
PLAN DU TRESOR D’ATREE. la mise en ceuyre d'une (mycines.) telle masse devait exiger de puissantes machines et On pourrait en conclure que certaines lois de mécanique n’étaient pas inconnues a cés premiers con-_ structeurs.
Au-dessus de ce linteau colossal existe un vide triangulaire servant aaérer ou a éclairer l’intérieur et faisant comme toujours office d’arc de décharge en reportant sur les jambages de la porte le poids considérable de la
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LIVRE I. — CHAPITRE PREMIER
construction; c’était peut-étre, comme a la porte des Lions, la place d’un bas-relief disparu.
Le trésor d’Atrée est bati sur plan circulaire (fig.18), il a 14™,27 de diamétre intéricur, et la votte, de forme 4 peu prés parabolique, a 15 métres de hauteur sous cief. Cette votite est compo- + .
sée dune série d’assises
orizontales, par an--@7/ 7 yy ee ne ae Di Ce Q
crampons; les pierres Gi: GMM a
Udit Yy - juxtaposées d’une méme
assise sont lialsonnées par de petites pierres forcées dans les interstices des joints (fig. 19).
Les anneaux horizon-
taux vont se rapprochantjusqu’au sommet, qui était terminé par oe grosse pierre en DES VOUTES DES TRESORS, guise de clef (fig. 20). - (my cBNes.)
Une fois l’édifice bau, les angles des assises horizontales ont été abattus au ciseau, de maniére A donner a la vote la forme para- ‘bolique qu’on remarque aujourd aui.
Ce mode de construction de votite par assises hori- - zontales était employé dans certains édifices étrusques ; “on en trouve quelques exemples dans les plus vieilles constructions romaines, notamment dans un caveau de la prison Mamertine. Cet appareil présente cependant plusieurs inconvénients : l’aréte supérieure de chaque
MODE DE CONSTRUCTION
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assise formart un angle aigu peut éclater facilement sous
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FIG. 20. — TRESOR D’ATREE (Coupe suivant AB du plan)
le poids des autres assises; de plus, les pierres étant simplement posées les unes sur les autres, sans liaison
Ne Ee
scricuse, peuvent glisser sous les efforts horizontaux,
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st ce qui s'est produit pour la votite du trésor @’Aparce: dans la partie qui fait face ala porte, A (fig. 21); malgré les reprocheshéoriques qu’on peut resser au systéme de nstruction des voutes
sépulture. L’entrée ‘son linteau surmonté in. tympan_ triangu-
re ouvert : « Tout teacroire, dit Blouet parlant du trésor
2, — FRAGMENTS Aeon EG
TROUVES A MYCENES,.
es ouilles ‘mortelles, de Pautre cette grande Le P .
trésor quand, ee leurs moeu et leurs croyances, ils ne connais saient rien de plus inviolable que les tombeaux? » 2 ee La grande salle était recouvert d’une décoration de plaques d - métal, ainsi que Vindiquent clous de bronze qu’on a observés
a toutes les hauteurs sur les par -verticales et sur la votite; dan:
voisinage on a trouvé un fragm de colonne orné de spirales et « dessins sculptés en zigzags ql
- nous offre eee un os
est possible, suivant ‘Vopinion 4 Donaldson, qu’il y ait eu dec que cété de la porte une colon:
marquant l’entrée. :
Nous donnons ici (fig. 22) dessins des fragments les plus int ressants trouvés dans les envir du trésor gre
FIG, 23. — MEANDRES ET ORNEMENTS EN
ROULES (MyCENES).
ee! ince ee PREMIER.
ait rien a envier & Egypte et a PAssyrie.
Soir € Schiemahn, Mycenes, et F. Veena les Antiqui- ‘ ie My cote dans la Gaxetie des Beaux-Arts, ie
ee
CHAPITRE If L’EPOQUE HOMERIQUE ET L’ARCHITECTURE DU JUSQU’ AU VITe SIECLE
j solonghi, nous n’avons aucun renseignement sur
habitations des époques. cyclopéenne et pélasgique, est a présumer, du reste, que les matériaux qui ‘servirent a les élever einen. peu résistants : la. briqu: séchée au soleil, ja terre ie et le bois degen a
est parvenu que des a écrits, avec Teas nous allons essayer de nous faire une idée de la disp sition des maisons préhistoriques.
Si lon en croit tom cee tice a wy dit des Skate des
peas CHA PITRE Il
Pipiecuses nabiatons Sc esne rappellent. les alais des monarques ssey tien.
Saninc que celle de la lune et du soleil: « Toutes les urailles Sout Catenin massif. Une cores oe
eS Bas des portes était de méme métal et les anneaux — or, Aux deux cdtés des portes, on voyait des chiens ne grandeur extraordinaire, les uns d’or et les autres argent, Vulcain les avait faits, afin qu’ils gardassent Yentrée du palais d’Alcinotis. Des deux cédtés de la salle, les murs étaient garnis de beaux siéges tout d’une © ule piece et couverts de beaux tapis d’une finesse 7 erveilleuse, ouvrage des femmes du pays. Les principaux des Phéaciens, assis sur ces tapis, célébraient un grand festin. Sur des piédestaux. magnifiques étaient s enfants d’or portant des torches pour éclairer le -festin..... De la cour, on entre dans un grand jardin ntouré d’une haie vive. Au bas du jardin est un potager trés bien tenu. Ilya deux fontaines, dont Pune, se rtageant en différents canaux, arrose tout le jardin; l’autre, coulant le long des murs de la cour, va former devant le palais un grand bassin qui sert 4 la commodite — citoyens. »
le luxe des couleurs, des métaux précieux et la richess des étoffes et des maeubles. %
Celui d@Ulysse est plus simple : « Il est aisé
‘a reconnaitre entre tous les autres palais. I] est élevé et _ a plusieurs étages. Sa cour est magnifique, toute ceinte de hautes murailles garnies de créneaux. Les ‘Portes sont fortes et solides. I] soutiendrait un siége et il neserait pas facile de le forcer. »
Le palais de Priam avait une cour entourée de portiques. I] y avait 4 entrée cinquante beaux pavil- = lons oti ses fils logeaient avec leurs femmes, et au fond de la cour il y en avait encore douze pour les gendres : du roi.
En résumé, on peut supposer que les habitation des anciens héros étaient renfermées dans une enceinte de murailles qui leur donnaient l’aspect de forteresses. Sous la corniche crénelée régnait une large frise de couleur, et sur les murs étaient disposées d'autres frises : de couleur ou de métaux.brillants. =
La porte principale était en métal comme les mot lures qui l’entouraient; elle s’ouvrait 4 deux battants, avait des marteaux aOr et se fermait a verrou, o encore, semble-t-il, par des liens tellement compliqués qwil était impossible de les dénouer A qui n’en con-_ naissait pas la combinaison. De chaque cété de la por : se trouvaient des ‘chiens colossaux ae bronze, d’or o eee, Bre la comme veratent, a Khorsabad, ie
vestibule, ot se tenaient les étrangers. Ensuite it une trés grande salle, sorte de grand atrium nt le plafond était soutenu par des colonnes. C’était plusimportante du palais; son éclairage était hypethre. On y recevait les étrangers et les amis. Autour de cette -ande salle, décorée avec luxe et meublée de siéges et divans recouverts de tapis, étaient disposées la salle manger, les salles de bain et les piéces ou les femmes livraient au tissage des étoffes; les appartements des ames étaient dans un étage supérieur. Sous terre ient pratiquées des caves ou on serrait lhuile et les — ‘Les jardins, divisés en deux parties, Vune ornée fleurs, autre plantée de vignes et d’arbres fruitiers, taient entourés de haies vives; on y trouvait des fontaines jaillissantes dont les eaux canalisées étaient portées jusque devant le palais dans un large bassin.
Pour les constructions que nous venons de décrire, le bois devait étre employe simultanément avec la pierre et le métal : les poutres des plafonds des salles t des portiques étaient revétues d’appliques de métal
i que certaines parties des facades. Il est possible les colonnes en bois des portiques, recouvertes de s dairain, aient eu leurs chapiteaux enticrement
ment, était amoluece de tees il y eut aussi in ‘ fosses creusées sous terre et des chambres sépulcrales pratiquées dans le rocher, sur 16 flanc des collines : néanmoins, le tumulus présente, a coup str, la forme | : la plus ancienne adoptée pour les sépultures.
Lumuli de la Troade. — Les tumuli gu’on rencontre en Troade sont de simples cénes de terre amassée sur les dépouilles mortelles ou sur les restes du bicher.. Au pied de ces monticules, on trouve parfois un mur circulaire épais, destiné a ies Préserver d’un éboulement et a rendre la construction plus réguliére. D’aprés
-Homére, la sépulture qu’Achille éleva sur le corps de Patrocle affectait la forme d’un tumulus; celles @’ Achille et Ajax avaient les mémes dicreGions: et on croit: reconnaitre avec certitude les sépultures des héros grecs et troyens dans les différents tumuli qui existent ca et B la dans les environs d’Issarlik et de Boudarbaki, ot , devait étre située la ville de Troie.
Tumuli de Thessalie. — Ce mode de sépulture fut cmployé encore longtemps aprés cette période primi- Be tive, et il n’est pas rare de rencontrer en Gréce, et surtout | en Thessalie, ces sortes de collines funéraires, plus du
moins élevées, construites a une €poque bien postérieure,
eee — CHAPITRE II.
Bis “en méme temps de trésors.
i Sépultures sur Vagora de Mycenes. — Mycénes ; présente encore un autre genre de sépultures, consistant en fosses creusées dans le roc, au fond desquelles Stes corps étaient placés sur un lit de cailloux. Des’ -_ stéles ou de petits autels de pierre étaient élevés sur ces tombes; cette disposition se retrouve plus tard fréquemment employée par les Grecs — pour marquer la
place des sépultures peu inomtanies:
§ III]. — Les temples.
Temples construits en bois et en métal. — Il ne nous est parvenu que trés peu de renseignements sur les édifices consacrés aux dieux pendant le commen-
cement de la période obscure qui s’étend jusqu’au
vir® siecle. Nous savons cepéndant que Thésée, Héracles. et les Argonautes élevérent des temples, et qu’alors -furent édifiés ceux d’Artémis 4 Mégare, de Zeus a : Egine, ‘@'Aphrodite a Athénes, sere a Samos, de
et
étre batis en bois (fig. 24), ce qui expliquerait leur — prompte disparition t. :
Métaponte eut un temple en i bole: le premier temple de Delphes était construit en fcr tes de laurier et. > “avait laforme d’une hutte;letemplede Poseidon Hippios, prés de Mantinée — (ceuvre des architectes Trophonios — ret Agamédes), était | bati en bois de chéanes 6tc.3 5 ‘Le metal: etaits.
employé aussi dans _ une large a pour les mémes — constructions ; les eS
-€crivains grecs en citent, en effet, un (siivabe ceo Rey. . certain nombre ba--
(Fagades et coupes.) “t1eS: enti¢rement ou
Bets simplement recou-vertes en airain; exemple, te temple d’Athéna Chalcicekos a Sparte, et le troisiéme temple de Delphes. —
eae
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On ignore comment apparurent ces différentes maniéres de construire; on admet d’ordinaire que les temples, avant d’étre batis en pierre, furent batis en bois et en métal, et qu’d une époque lointaine ces deux _ matiéres furent employées ensemble ou séparément. an: Temples mixtes en bois et en pierre. — Les temples de bois ayant da subir promptement leurs premiéres réparations dans les parties voisines du sol, on suppose que des colonnes de pierre furent vite substituées: aux poteaux supportant les toitures. Alors, et en imitation de ce qu’on avait sous les yeux, on construisit | _des temples ayant leurs colonnes en pierre et leur entablement en bois. Insensiblement, on transforma en pierre tous les éléments de la construction.
- Bien qu’on n’ait aucune donnée certaine sur la disposition architectonique des premiers sanctuaires,
cette série de transformations successives, inhérentes A
la nature des matériaux primitivement employés, ferait _ supposer que les formes extérieures des plus vieux temples ont dd subsister dans les édifices construits entiérement en pierre, et que les temples ronds, par exemple, furent imités de ce temple de Delphes, trés primitif, construit en forme de hutte. D’autres indices feraient admettre que les dispositions hiératiques des temples leur avaient été assignées depuis une trés haute antiquité, et n’étaient pas différentes de celles que nous étudierons plus tard; ‘la découverte de PHéraion _ d’Olympie peut fournir une preuve a l’appui de cette assertion. co
_ Heéraion d’Olympie. — Ce temple, retrouvé récem- ‘ment, était tout d’abord construit en bois sur un sou-
oe L’ARCHITECTURE GRECQUE. =
bassement rectangulaire en pierre, et Pausanias, dans — sa description d’Olympie, dit avoir vu une des colonnes de chéne de Vopistodome t. Les fouilles ont montré que tous les autres supports en bois, pourris par l’humidité de l’Altis, avaient été, au fur et & mesure, et A des époques différentes, remplacés par des colonnes de _ pierre posées sur le soubassement méme du temple primitif. Le plan du vieil Héraion, tel qu’il se preésentait _ lorsque le temple était en bois, a pu nous étre ainsi a conservé. La cella est trés étroite;,ses murs sont. en. pierre, ainsi que les colonnes engagées de Vintérieur. Peut-étre la pierre y avait-elle été introduite a la | suite d’une premiére restauration; ou peut-étre PHéraion ¢tait-il un temple de construction mixte, moitié | pierre et moitié bois? Comme on n’a retrouvé aucune _ trace de l’entablement, il est permis d’en conclure que, mieux préservé de l’humidité, il dut toujours étre en bois, et que les colonnes seules de la facade furent remplacées successivement.
Quoi qu’il en soit, constatons que l’antique Héraion, dont les’ dis pocisions primitives nous sont parvenucs, grace aux restaurations dont il a été lobjet, n’est pas" sensiblement différent des temples que nous observons aux belles époques de l’art; en sorte que le réle des architectes se bornera a étudier les proportions, quwils” ne se lasseront pas cependant de periectionner.
Les ruines de |’Héraion d’Olympie nous indiquent — les soins que les Grecs prenaient pour la conservation des vieux temples et les réparations constantes quwils y*
Pausanias, liv. V, chap. xvr
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-apportaient; d’autres témoignages montrent quelle
était la vénération et le respect des peuples de la Gréce pour les plus vieux sanctuaires : on conservait 4 Olympie, abrité sous un toit supporté par quatre colonnes, un des poteaux de
chéne de la demeure
d@C£nomaos, et on
-sait qu’Hadrien fit”
enfermer dans un
temple de marbre Jes
_restes du sanctuaire
: - primitif de Poseidon Lipuies.
. Lemple du mont Ocha. — Temple primitif de Délos. — 11
ef faudrait, croyons-nous, rattacher A ola premiére période de l’art la
- curieuse ruine du temple primitif de Délos (fig. 25) et celle du tem-
ple situé sur le sommet du mont —
Ocha en Eubée*; ce dernier, de forme rectangulaire et de dimen-
sions restreintes, est construit en
SLAG EY —
lia,
es : VIEUX TEMPLE ADELOS.
blocs de pierre dont les assises (Facade et plan.)
- ne sont qu paRieieeine nt hori-
zontales et les parements a peine taillés. La couverture. en pierre est composée de larges fragments de rocher plats, étagés en encorbellement (fig. 26). Le toit ne pouvait pas avoir d’ouverture, et I’édifice était seulement éclairé ‘par la porte rectangulaire et par deux
x M. Lebégue, Délos. — M. Girard, le Temple du mont Ocha.
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petites ouvertures pratiquées de chaque cété. Cet
CHAPITRE PREMIER
-- L’ARCHITECTURE DEPUIS LA FIN DU VII® SIECLE - JUSQU’A L’INVASION MACKDONIENNE. — RENSEI-
GNEMENTS HISTORIQUES.
A la fin du wm’ siécle et au commencement du vi°, les Grecs sont sortis de la période d’hésitation ot nous les avons vus, a la suite de la guerre de Troie, emprun-
ter a leurs voisins d’Orient leur maniére de construire et leur gotit décoratif. Désormais leurs artistes. emploie-
ront des formes architectoniques particuliéres, qui,
+m perfectionnées par plusieurs générations d’hommes de
gout, produiront, au v° siécle, des ceuvres d’une purete = de style et d’une beauté de Proportion qu’aucun pennies au monde n’a pu égaler.
L’école corinthienne, a laquelle on doit les temples. de Delphes et de Ganaike’ parait étre le berceau de cette architecture grecque devenue classique. Sous influence des architectes qu’elle forma, et grace au développement colonial de la race dorienne, au vr siécle l’ordre do-
rique apparait partout: dans i Gréce, dans VTtalie méri- | dionale et dans la Sicile; pendant prés de deux siécles,
les memes traditions Wareisengas sont observées et suivies sans changements appréciables de l’ensemble.
On voit s’élever hors de Gréce les temples de Métaponte, de Crotone, de Pcestum, et ceux de Ségeste, de — Sélinonte, d’ Agrigente. et de Syracuse.
A honenes sous le gouvernement de Pisistrate, les -architectes Antistates, ‘Callaeschros, Antimachides, Parinos élévent le premier Parthénon, dont Vempmees ment a été récemment découvert entre le Parthénon ~ @Ictinos et ’Erechtheion sur Vacropole. Ils commencent
le grand temple de Zeus Olympien, pendant que la |
premiere école de sculpture attique apparait avec Anténor, Nisiotés et Critias,
Dans le reste de la Gréce, les cités de Mégare, de- :
Corinthe, d’Egine, de. Delphes, Pile de Délos-se cou~ vrent de superbes édifices qu’on reconstruira plus tard avec encore plus @éclat et de magnificence.
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L’architecture des Ioniens d’Asie rivalise avec l’architecture dorique et se développe parallélement. Les deux ordres conservent dans leur pays respectif, Pun son caractére male et sévére, sa sobriété robuste, l’autre ses proportions élégantes et sa riche ornementation. Certains sanctuaires sont déja célébres par les richesses de leur décoration. Les temples d’Héra 4 Samos, de Zeus Olympien a Athénes, de Zeus a Elis, d’Artémis a Ephése sont entourés de péristyles de pierre ou de marbre, et leurs frontons sont ornés de sculptures.
Avec Dinvasion des Perses, les vieux édifices, objet de la piété des Grecs, avaient été renversés; dans l’Attique et dans une partie du Péloponése peu de temples avaient échappé au pillage et a l’incendie que les soldats de Darius et de Xerxés semaient sur leur passage. Les Grecs victorieux les reconstruisirent avec le plus grand luxe, et la Gréce, devenue plus puissante et plus
florissante que jamais, put se livrer en toute sécurité
aux créations artistiques qui ont fait sa gloire.
La période qui s’¢tend depuis les guerres médiques jusqu’a la domination macédonienne, c’est-a-dire entre 479 et 336, est certainement l’époque la plus belle de
Vhistoire de Vart. Les villes, riches des dépouilles de~
PAsie, rivalisent entre elles avec un enthousiasme qui fait naitre les plus grands artistes. Les architectes Callicrate, Ictinos, Mnésiclés, Métagéne, Xénoclés, Polycléte élévent, a l’acropole d’Athénes (fig. 28) et dans toute la Gréce, des monuments du plus beau style, tandis que Phidias, Alcaméne, Poeonios de Mende, Ctésias produisent les plus grands chefs-d’ceuvre de sculpture.
Les peintres Polygnote, Apollodore, Nicanor,
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Micon retracent sur les murs des temples les exploits des héros et les victoires des ancétres de la patrie.
Avec de tels artistes, les villes s’embellissent des édifices les plus magnifiques. On construit des agoras entourées de colonnades oui les citoyens discutent des affaires du pays, des théatres ot on représentait les tragédies d’Eschyle, d’Euripide et de Sophocle, des palestres, des gymnases ou lon enseignait la littérature et o& Anaxagore, Socrate et Platon développaient, devant un auditoire nombreux, les préceptes de leur philosophie.
Athénes était le centre de ce grand élan artistique et littéraire, et sous le gouvernement de Périclés elle était devenue le rendez-vous de tous les grands hommes, artistes, savants, poetes, littérateurs ou philosophes, qui ont illustré la Gréce.
Les villes ioniennes de l’Asie Mineure suivaient le mouvement artistique de la métropole, se relevaient de leurs ruines avec ardeur et déployaient dans leurs nouvelles constructions autant de perfection et de gout que les villes de la Gréce; nous ne pourrons cependant entreprendre de citer et de décrire tous les temples et tous les édifices dont on admire les ruines majestueuses.
La guerre du Péloponése ne parait pas avoir interrompu le grand mouvement des arts et les différentes villes continuent a s’agrandir et a s’embellir; Athénes reconstruit les «longs murs » qui la relient au Pirée; Thebes devient florissante avec Epaminondas; les Messéniens batissent les magnifiques remparts flanqués de tours, dont il reste aujourd’hui des vestiges si imposants, et élévent des temples consacrés a Poseidon, a Aphrodite et a Héraclés.
so L’ARCHITECTURE GRECQUE.
Scopas restaure le sanctuaire d’Athéna a Tégée; cette restauration est faite avec tant de magnificence que le temple d’Athéna était, au dire de Pausanias, le plus beau de toute la Gréce. On y avait employé les trois ordres d’architecture : le péristyle était d’ordre ionique et dans la cella un premier ordre dorique supportait un second ordre corinthien.
Pythios travaille au célébre mausolée et construit a Pri¢ne un temple d’Athéna qui était considéré comme un chef-d’ceuvre. Poeonios d’Ephése et Daphnis de Milet élévent le temple d’Apollon 4 Didymes et reconstruisent 2 Ephése le sanctuaire d’Artémis détruit par Vincendie. On éléve partout des stades, des gymnases et des palestres. Les nombreuses peintures murales decette époque sont dues aux célébres peintres Apelles, Protogéne, Parrhasios, et les sculpteurs Polyclés, Praxitéle, Scopas, Léocharés, Briaris, Euphranor, Lysippe produisent des oeuvres encore dignes du siécle de Périclés.
A ce moment les architectes sont en possession de toutes les ressources de leur art. Les ordres ont acquis les plus belles proportions qw’ils aient jamais recues ; les moulures sont profilées avec hardiesse, la décoration en est sobre et les ornements qui les couvrent, étant traités avec le plus grand soin, n’en altérent pas ~ le caractére. Enfin les différentes parties de l’édifice sont exécutées avec un gout si irréprochable que la critique la plus sévére ne trouve aucun reproche a faire ni au point de vue de ensemble ni A-celui du — détail. |
LES APPAREILS
§ I. — Appareil hellénique.
Le gout des architectes de la bonne époque se manifeste, tout d’abord, par le soin qu’ils apportent a la _ mise en ceuvre des matériaux : est donc par l’étude de l’appareil que doit commencer Pétude classique de Parchitecture grecque.
A la fin du vur* siécle, ’appareil polygonal est de- _ puis longtemps abandonné, les blocs de pierre taillés . avec soin recoivent une forme quadrangulaire a arétes et! vives, et les pierres d’une méme assise, de hauteur gale, forment un joint continu een Les j joints verticaux correspondent au milieu de I'assise du dessus et de l’assise du dessous avec la plus grande régularité; les pierres posées sans mortier sont assemblées par des crampons de métal et, dans les constructions les plus soignées, les joints sont ajustés avec une stelle exactitude, qu’ils sont encore aujound uals @ peines if visibles.
Les Grecs témoignaient ne leur esprit fadiciens et
pratique en employant les matériaux du pays ow il
“ s’agissait de construire et choisissaient de préférence les calcaires les.
plus durs et les plus ins. Quand ces maté-
- riaux étaient de qualité FIG. 29. — APPARE)L 1SODOMUM. inférieure, on les revé-
tait dune et quelquefois de deux couches de stuc, La derniére couche était faite de poussiére de mar- _,
bre, afin d’obtenir jee cop qo I ap
une surface irrépro- ne
hy cay fascia “| a aes ue iin i ae tt iil ma : Pein : A i! M a i nit ' f i} Mt | wo Apparei ls h e 1 lé oF i Rat a i Ma ‘a ca f re criti |
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niques. — L’appareil |:
hellénique était «iso- Ri domum » (fig. 29) lorsquw’il était formé d’assises d’égale hauteur; il était appelé « pseudisodo-
mum » lorsque
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FIG, 30.— APPAREIL PSEUDISODOMUM.
les assises étaient égales en hauteur de deux en deux, et Vassise intermédiaire plus petite, comme au temple de Messéne (fig. 30).
Quand le mur était trés épais, les deux parements étaient élevés en pierres de taille appareillées et Vint3-
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LIVRE Il. — CHAPITRE II
rieur était rempli de pierres brutes et de décombres. Pour donner plus de solidité a ce massif et en bien relier les parements, on placait transversalement, distance en distance, des pierres en « boulisses », occupant @un seul morceau toute l’épaisseur du murs fig. 34). "Ce dernier mode de construction, em-
FIG. 32 — APPAREIL A BOSSAGES
(Monument choragique de Lysicrate.) prouve que les Grecs
avaient peu de confiance dans sa solidité; on ne le rencontre guere usité que dans les épais murs des rem-
parts des villes of il edt été dispendieux et inutile de
batir enti¢rement en pierres de taille.
On trouve au monument choragique de Lysicrate un appareil (fig. 32) dont | les Grecs n’ont pas (og fait un usage fréquent et qu’on appelle « appareil a bossages »: les pierres avaient leurs arétes abattues, en sorte que, mises en place, elles présentaient une retraite bordant chaque joint, ce qui faisait paraitre saillante chacune d’elles,
FIG. 33. — APPAREIL A BOSSAGES, (Murs de Messéne.)
Les bossages n’étaient usités que pour les soubasse-
ments ou pour les murs dont le caractére et la destination devaient inspirer un sentiment de force; les murs d’enceinte de Messéne offrent (fig. 33) un autre exemple de ce genre d’appareil.
Enfin le théatre de Mégalopolis nous montre un systéme dans lequel les pierres sont placées tantét longitudinalement, tantot transversalement (fig. 34). .
L’appareil le plus parfait est appareil isodomum que nous avons cité en premier lieu; on Dobserve dans les plus belles constructions grecques.,
FIG. 34. — APPAREIL A BOSSAGES
(Théatre de Mégalopolis.)
§ Il. — Constructions en briques, -emploi de la terre cuite.
Les Grecs savaient fagonner la brique et il est certain qu’ils Yemployérent crue pour la construction de leurs habitations. Quoique la présence de la brique cuite dans un monument soit le plus souvent lindice d’une construction due aux Romains, certains édifices eR 2 " antérieurs a leur influence ont *™7**1** (@7#EN®S)été batis en Gréce avec la brique; nous citerons comme
LIVRE Jt. — CHAPITRE II
exemples le temple d’Apollon a Mégare, le portique
FIG. 35 bis. — ACROTERE EN TERRE CUITE PEINTE (Heéraicn d’Olympie).
palais
de Mausole qui ctait revétu de plaques de marbre, comme cela se pratiqua chez les Romains.
Dans les édifices publics, les murs en _ briques étaient enduits d’une couche de stuc de marbre pulvérisé,
Mais si les architectes grecs ne se servirent de briques pour la construction des murs que dins des cas exceptionnels, ils firent volontiers un emploi trés fréquent de la terre cuite; ils surent la faconner et la peindre comme aucun peuple de l’antiquité. On remarquera en effet que dans les édifices batis en pierre d’un grain peu résistant, certaines parties de la construction furent tantét en marbre, tantét en terre cuite; ce sont les endroits ou le calcaire n’aurait pu offrir des garanties suffisantes de solidité et de durée. Exemple : les cimaises, les chéneaux, les antéfixes, les tuiles des toitures.
Ainsi employée, la terre cuite recevait une poly-
chromie en rapport avec celle du. monument. Mais
nous parlerons dans un autre chapitre de la décoration sculptée ou peinte qui accompagnait les divers éléments de architecture. :
Nous donnons ici le dessin de l’acrotére placé & lacime du fronton du temple d’Héra a, Olympie. Ce grand fragment de terre cuite polychromée est un des
plus curieux spécimens de ce genre qui nous soient parvenus.
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FIG. 36. -- DALLAGE APPAREILLE
longues dalles de marbre ou de pierre, appareillées et placées sur un lit de macgonnerie (fig. 36).
Ces dailes ajustées avec un soin extréme recevaient, croit-on, des décorations peintes représentant divers
-- ornements; 4 Olympie, le dallage qui était devant la
statue était fait de marbre noir.
Mosaiques. — On mettait aussi sur le sol un épais lit de stuc qu’on enduisait ensuite de peinture; quelquefois encore on faisait des pavages en cailloux de différentes couleurs avec lesquels on figurait des des-
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DE MOSAIQUE (OLYMPIE).
r Blouet dans le pronaos du 2 grand temple de Zeus a Olympie.
Routes helléniques.— Les routes helléniques, dont on rencontre de nombreux ves-_ tiges, étaient pavées avec des ~ blocs de pierre assez bien — ajustés et posés sur un lit — de maconnerie; tels sont les — restes de la route. antique © aboutissant a la porte de Mé-
RUINES DU PONT SUR LE PAMISOS
blier du pont. Citons parmi les ruines les plus cu- _ rieuses celles du pont construit sur le Pamisos en Messénie (fig. 38) et celles du pont de l’Eurotas, prés de Sparte. Ce dernier, restauré a plusieurs reprises et rebati en partie, n’offre aujourd’hui que peu de traces de la construction primitive.
Nous devons signaler, dans le voisinage du pont de _
Bie PS Monceaux, Fouilles et recherches archéologiques au sancdes jeux isthmiques (Gazette archéologique, 1884-1885).
lEurotas, Vexistence d’un ouvrage qu’on rencontre rarement en Gréce. Ce sont les substructions d’une digue destinége a arréter les eaux ou a protéger les culées du pont contre les _affouillements produits par — les fréquents débordements du fleuve. Seules, les fon ‘ dations et quelques assises basses de cette chaussée, sont de construction hellénique; la partie supérieure du mur, batie en briques, appartient a Pee ased rO-
maine.
LES ORDRES D’ARCHITECTURE
§ I. — Notions préliminaires,
——— Létude des « ordres » constitue Pétude de la partie __ essentielle de l’architecture grecque.
\ Ils sont au nombre de trois: - ; 1° « L’ordre dorique », dont le chapiteau est formé
de moulures ; ;
_ 2° « Lordre ionique », dont le chapiteau est orné _de moulures et de longues courbes enroulées, qu’on -appelle volutes. te
3° « Lrordre corinthien », dont le chapiteau est dé- - coré de moulures, de volutes et de feuilles. ae
_ _Dordre « cariatide » et ordre « persique », ot les colonnes sont remplacées par des statues supportant ’entablement, ne sont pas considérés comme ae siques, mais nous devrons les mentionner.
Definition des ordres. — On appelle « ordre » (fig. 40) Yensemble architectonique formé par un « soubasse- _ ment » ou « ey iehats », une « colonne », et un « entaa blement »s
ae
Ge L’ARCHITECTURE GRECQUE.
Le« eons ccatnt » Ou « stylobate » se compose Pune : plinthe et d’un corps de moulure couronnant une par-_ tie plane plus ou moins élevée;.mais dans lordre a dorique le soubassement~ est généralement formé par _ deux ou trois hauts gradins — sur lesquels Feposcnt woe colonnes.
La colonne comprend trois parties : « la base », le | « fat », le « chapiteau ».
L’entablement se divise x eink architrave My « frise > et « ee eta
Moulures. — Les différents éléments que nous venons d’énumérer sont décorés de « moulures », ornements en saillie sur le nu- ™ dumur (fig. 41); leurforme, —
RVs. leur disposition et leur A. Corniche. — B. Frise. — C. Ar~ nombre varient avec les =
chitrave. — E, Chapiteau. — F. Fut G. Gradins.
Souhossement
trois ordres. a
Le clue filet ou listel » :_ moulure plate et étroite A, rarement employee seule, — accompaghe presque toujours une. autre moulure; quand ilest large, le listel Denes le nom de plate- pangs ou toenia.
« Baguette ou - astragale » se dit d’une petite mou- : lure C, ronde ou cylindrique; si elle est grosse, elle prend le nom de « tore » : ce terme sert généralement %
Se LIVRE Pine CHAPITRE III.
ésigner les moulures rondes O de la base dune co-—
ne ionique ou dit plutdt de la noulure ronde plus fine qui sépare le es da fat.
« Le quart de
au », Cen section
on scotie »
une moulure concave en section ellipse, accompa- _dordinaire
moulure con- |
corinthienne, tandis qu ‘astragale
FIG. 41. — MOULURES Lisseg ET MOUEO HES ORNEES,
ve en haut, convexe. en bas; elle peut étre considérée “comme pee dun cavet et un quart de rond.
-« Talon, gueule renvers¢e » ; cette moulure B, con-
x ARCHIT. GRECQUE;
cave par le bas et convexe par le haut, peut étre regar- : dée comme composée d’un cavet et d’un quart de rond. « Larmier » G: moulure plate destinée a rejeter les eaux de pluie et a en protéger le monument; dee larmier est la partie la plus saillante et, A cause de son réle, la plus indispensable d’une corniche.
si Le dessous d’un larmier on Pe dune architrave s’appelle «soffite».
. On nomme « face » du larmier la partie verticale de cette moulure.
Nous parlerons des « mutules »
Ce et des « triglyphes » en méme
temps que de Vordre dorique au-
“appartiennent exclusivement..
Profils. — Les moulures que nous venons de décrire peuvent,
; varier 4 Vinfini. Elles sont plus — FIG. 42. - ou moins inclinées, plus ou mo saillantes 5 ee en résulte que 1
lumiére différents. Leur « caractére » réside dans. plus ou moins de saillie, le plus ou moins de beau de leur profil. En Jes groupant de maniéres différent on obtient ce qu’on appelle « un corps de moulures » (fig. 42), présentant un profil susceptible d’avoir u caractére spécial*suivant le plus ou moins de sail! : des éléments qui composent cet assemblage : il “es : « saillant » quand son Like est allongé. q est « ca
No
“On cipprendes facilement « que la composition des rofils ers la ana grande eet puisqu ils peu-
per, mais il est & remarquer que les ornements por ou peints sont spécialement affectés a certaines
ios grecques sont la écoration des larmiers, des fies des architraves et
ne sont Lene ala decoratioa des tores.
Les © OVES » a won une stibcessi08 d’ornements en
es en général les bovis ou a pirouettes décorent es peas
décoration de ce genre consiste en un groupement dea palmettes, le plus souvent de deux espéces, reliées entre elles par des enroulements offrant diverses com-_ binaisons ; elles sont fréquemment employées pour - orner les cimaises;le chapiteau ionique de T Exec pao" a Athénes, en olire un bel exemple.
Ornements des colonnes. — Les « cannelures » sont. des décorations particuliéres aux fats des colonnes. ; Dans l’ordre dorique elles sont en arcs de cercle peu. profonds, et le nu ou profil du fut n’est indiqué quepar Varéte ou intersection de deux cannelures consécutives.
Dans Vordre i ionique et dans l’ordre corinthien, jes EB cannelures sont A peu prés en demi-cercle et ne sont — plus limitées par une simple aréte, mais par une pote. tion appréciable du fat de la colonne. © eo ae Dans quelques exemples, les gros tores des es des colonnes ioniques ont des cannelures horizontales. -
§ Il. — Lordre dorique.
Nous avons montré, dans un chapitre précédent,
comment les réparations constantes, nécessitées par la nature méme des matériaux servant 4 la construction des — plus vieux sanctuaires, avaient fait admettre l'emploi _ de la pierre, et comment son usage était devenu de plus en plus fréquent jusqu’a se trouver a la fin du vie siécle la seule matiére employée pour les nouveaux temples. Cette transformation lente de tous les membres de _
Yarchitecture peut expliquer l’origine de l’ordre do-
LIVRE II, — CHAPITRE ILI
- rique et rend plausible Ja théorie d’aprés laquelle lor-
Bence dorique imiterait en pierre les éléments de
2 construction en bois.
- Longuement développée par Vitruve, cette théorie
—aété de nos jours acceptée par plusieurs architectes et
en partie contestée par d’autres qui voudraient retrouver dans certains membres de architecture dorique des
struction en pierre; mais la question de lorigine des -ordres,, et principalement celle de l’ordre dorique, est in d’étre résolue; elle souléve encore de nombreuses difficultés, et & ce sujet les explications les plus invraiepiehies sont encore sérieusement soutenues et séeusement controversées.
_ Au dire de Vitruve, les colonnes de pierre auraient mplacé les points d’appui en bois et leurs cannelures roites rappelleraient les pans abattus sur ces supports ar un €quarrissage qui leur donnait une forme poly-
rait de Ja semelle de bois reliant le pied des poteaux -t des plateaux sur lesquels ils reposaient. Le chapiteau 5 serait le plateau destiné a diminuer la portée des traverses de l’entablement et a leur donner une plus grande ~_assiette sur les points d’appui. Les triglyphes figure- _ raient les extrémités apparentes des solives; et les inter valles existant entre elles seraient les métopes, qu’on aurait remplies dans la suite par une dalle décorée. Les solives. inclinées du toit formant saillie sur le nu de la . construction auraient donné Vidée de la corniche; les mutules du larmier seraient les extrémités des cay.
rmes imposées par les nécessités mémes de la con-
nale. L’idée des soubassements, plinthes, bases, vien-
pente elle-méme du toit aurait determing le fonts toutes ces suppositions ne sont pas a Pabri dela ae
importantes; néanmoins elles nous paraissent care tables dans leur. ensemble. Que cette théorie soit vraie ou fausse, elle ne saurait diminuer en rien le mérite des ; architectes corinthiens de la fin du vu siécle. Ils ont — rompu tout d’un coup avec les traditions des construc: tions en bois quwils avaient sous les yeux, et dont il auraient pu répéter les maigreurs en employant la pas et ont posé avec une réelle puissance et une rare logique les principes d’un nouveau mode de construc-
Are
tion.
A ce dernier point de vue, les monuments doriqu qui apparaissent 4 la fin du vir siécle et au commencemer du vir A Corinthe, a Agrigente, 4 Syracuse, a Ségeste a Pcestum sont irréprochables. Au v° siécle les propo Fj
la forme sera plus ferme; mais le nouveau mode construire avait ¢té trouvé tout dabord dans sa } fection et il ne variera plus. :
Lordre du Parthénon d’Athénes, dont nous, do nons le dessin (fig. 43), passe pour le plus beau spécimen d’ordre ae La colonne ae directement, sa |
; tacee placées sous les colonnes: au pronees du ‘eae ae Po > et a celui du temple d’Athéna a Syracuse.
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dins de marbre pentélique. Le fut, légerement renflé, est Sere i 20 cannelures oe ae ne se Pasa 5
comme la colonne: aes ee
Généralement, la colonne dorique porte 20 cannelures. On présume qu’elles étaient achevées sur place, une fois le monument construit, car certains temples,
FIG. 44. — CGHAPITEAU DU PARTHENON
comme le temple d)Apolion ae Délos, présentent de cannelures amorcées seulement dans le haut} et dans | bas du fat; ce qui tendrait a peouyer que ces > edifices ih -. wont pas été terminés. Asner tee
Les colonnes monolithes sont rares dens Va chit ture grecque et le ns est formé dane série Passises é
Au- dessus da a colonials s’é-
~ Pentable- »
“ment dont. Var-
: chitrave pose di-
rectement sur le
BLG. 45- — PARTHENON.
(Angle de la ee Ree)
“ oF
pagné de Six gouttes conigues placées ¢ en -dessous
trave est décorée de alps ornements réservés a la frise de Pentablement dorique. ep Les triglyphes sont rectangulaires, décorés de ce
Ass
camaux en creux et de deux demi-canaux sur les angles; ces canaux imiteraient la décoration qu’on _creusait, dans les temples en bois, & Pextrémité i solives reposant sur la traverse d’architrave. Entre les triglyphes viennent se placer les métopes formées de dalles rectangulaires qu’on ornait de peintures et de sculptures. Pour les mettre en place, on les glissait dan des rainures menagées sur les faces ee des tri ss glyphes. i aoe I] est intéressant de se rendre compte de la maniér dont les triglyphes étaient distribués dans la frise; généralement, il en existait un au-dessus de chaque colonne et un également au milieu de chaque « entrecolonnement (fig. 45) ; mais dans Parchitecture grecque, il est fait exception a cette régle pour V’angle du monument ot: deux triglyphes se rencontrent toujours ayant “un de. leurs demi-canaux commun; il en résulte que ‘Vavant-dernier. triglyphe n’est pas dans le milieu de dernier entrecolonnement. Cependant il est également distant des deux trigly phes voisins. Cette disposition donne aux deux dernieres métopes une dimension différente des autres et une inégalité trop. peu sensib! pour étre choquante: L’agencement des Ape ulies sur,
1. Les gouttes sont, suivant les exemples, tantot rapportée tantdt taillées dans la masse de Parchitrave. os
ae
PARTHENO
Perspective de l’angle de Ventablement (restauration),
RIG
Vangle de la frise (fig. 46), Pentrecolonnement sensi- zi blement plus petit dans certains cas a Dangle du monu- 3 ‘ment, la colonne dangle parfois plus grosse et Ric inclinée vers Vintérieur sont des irrégula~ rités qui satisfont le regard autant qu’elles sont con- _ formes. aux lois de la stabilité et il faudrait bien ses —.._ garder de les considérer comme le _ fruit de Vinexpérience ou du hasard, — Ke _Au-dessus des triglyphes et des métopes régnent une bandelette et un filet sur lesquels s’éléve la corniche de l’entablement, dontlamou- _ lure principale est le larmier servant, — comme nous l’avons dit, a rejeter les eaux de pluie a une certaine distance = :
du pied de Iédifice. Ce Jarmier, qui, 2% a cause de sa destination, est la pars tie essentielle de ‘la ie aune assez forte saillie et est accompagné, FIG. 47. — Dessous dans sa partie inférieure, d’une série ope eaRMTER PE de mutules inclinées (sorte @appen- ce _ dices carrés) de la largeur du trigly-
‘phe et plus épaisses a leur face exté- a rieure; le dessous des mutules est décoré (fig. 47) _
de 18 gouttes placées sur trois rangs. [ly aune mutule |
a l’aplomb de chaque triglyphe et une aussi dans Vaxe de chaque métope.
DORIQUE
Le larmier est surmonté d’une petite moulure quiv se retrouve au’ fronton, Couronnant le tout, régne la cimaise qui. forme
quelquefois la face extérieure du CHeneat, alors elle
_ Lordre dori--
que ne comporte amais de mou-
" Cie es ante S, gw on voit fre q ‘himent dans
ficesd’ordre > dorique, sont des _ ilastres droits.
ee peu saillants,
employés comme
motifs décoratifs
et placés le plus
souvent a l’extr¢é-
mité dun mur (fig. 48). Leur
DE LA CHAPELLE D’AGRAULE
See
Ee base et leur chapiteau sont formés généralement par les corps de moulures qui font le couronnement et la base des murs que les antes accompagnent.
On a cru retrouver en Egypte, aux hypogées de eni- -Hassan, le SUP pps) du ay celui ue
paralléle (fig. 49-50) le dessin de la colonne de Beni- Hassan, qu’on a appelée proto-dorique, et celui. dune colonne dorique grecque primitive (du vieux temple des : SS par exemple) pour faire voir ce que vaut cette -allégation. Il faut avouer que si les Grecs ont -prisen Egyp-
: te; Videe de ordre dori-_ que, il s’est_ -tellemeat= transformé — én passant
se chez (eux s qu’ onne peut :
: leur disputer Dn. ~ la gloire da~ :
FIG, 49: — GOLONNE| FIG. 50. — COLONNE voir créé un
ee
DU VIEUXTEMPLE DE| DE BENI = HASSAN type absolu-_ CORINTHE. : (Scvrre). :
; . ment origi- = Snel eos 2 = Proportion des ordres. — Pour évaluer et compa- ; rer les proportions des ordres, on se sert Mune unité ~ de mesure qui est le diamétre des colonnes a la base; ee Je demi-diamétre s’appelle « module ». WS Dans le dorique, le module se divise en a2-« parties » ou «minutes », Nous verrons que, pour Pionique et le corinthien, le module est divisé en 18 minutes, Au B ahenon, les colonnes ont 5 diamétres r/2
pee meron Rech ics
Vieux Renate ae _ Corinthe.
Views temple de -Sélinonte.
‘Temple plus récent.
of
ot
ae a SELINONTE.
4 SELINONTE.
v Temple de Zeus.
Bi SYRACUSE.
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LIVRE Il. — CHAPITRE Niet ee
sont les proportions que fournissent aussi les olonnes du temple de Thésée et celles des Propylées Je Pacropole | d’Athénes; mais tous les exemples d’ordre rique grec ‘sont loin de presenter des colonnes de~
Temple a Santa Maria
Temple de Demeter. |
ce de Thésée.
La colonne. n’a pas tout ase fait 4 diamétres. ae ‘ae
-La colonne a 4 Sie:
tres 2/56
La colonne a 4 diamé-, tres 1/2.
ea colonne a 4 diametres 2/3.
La colonne a 4 diamé- _ tres 2/5. : =
~ Lacolonneaun peu moins de 5 diamétres.
Les calonnes ont 4 diame- tres 1/2.
ualees: colonnes ont 4 ae tres 4/5.
=es colonnes ont 4 diamétres 3/9.
Les colonnes ont 5 diamétres 1/3.
Les colonnes ont 5 diametres 1/2.
Les colonnes ont 5 diame- 4res 1/2.
Les colonnes ont 5 diameé-
tres 1/2. a
L'ARCHITECTURE GRECQUE, i
On remarquera que, trapues et écrasées au vir jase a les proportions deviennent eta ductomcut plus élégantes. pis
En méme temps que la colonne prend une forme plus élancée (fig. 51), Pentablement est moins pesant. — Dans les temples les plus anciens et aussi les plus lourds, la hauteur de l’entablement est des 2/5 de celle des colonnes; cependant au temple d’Egine, aux Propylées, au terapte de ‘Thésée, au Parthénon, elle. > devient égale 4 la moitié environ; au temple de Zeus: Néméen, elle est du quart des colonnes; c "est le commencement de la décadence. ‘ saa Dans ordre dorique, le diamétre supérieur du fat est sensiblement plus petit que le diamétre inférieur ct ¥ oe les colonnes sont « galbées », c’est-a-dire qu’elles pré-- fs sentent un profil incliné aipele «galbe», obtenu par une | ligne s'appuyant en méme temps sur le diameétre infé- _ rieur et sur le diamétre supérieur. Ce profil affectait parfois une forme légérement courbe, due. aun renfles e ment ou «entasis» desa partie moyenne; mais souventles. deux diamétres sont joints par une ligne droite. Les ‘ diamétres inférieur et supérieur ont des rappofts trés. variables qui, suivant les cas, changent le profil des colonnes et rendent ces derniéres plus ou moins galbées. ’ Au vieux temple de Corinthe, la diminution du_ diamétre supérieur SSbides Ce aN en Manne te eee Au temple de fe A Peestum, elle cot cco Au eeiplscae ‘Vhicses 7 au Barhénen et au temple de Zeus Olympien, de... .\.
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de Poestur.
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Temple de Zeus 4 Olympie. -
Temple | a Egine. 3
Temple de Thésée a Athénes..
Parthéno~.
Au temple.de. Zeus Némeen i; Os<52 8. he. 1/5 Au Portique de Philippe. .°. 3. ss. 4/6 La hauteur totale du chapiteau est dun module. — Nous avons fait remarquer qu’avec les progrés de Varchitecture, la colonne prenait des proportions plus — élégantes et que l’entablement diminuait de hauteur; nous devons ajouter qu’en méme temps I’échine du
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FIG, §2.—— DIVERS PROFILS DE CHAPITEAUX DORIQUES
chapiteau, aplatie dans Jes vieux temples et comme
comprimée sous le poids de l’entablement, se redresse
et s’accuse avec fermeté sous le tailloir; les moulures. ~ deviennent moins brutales, la colonne d’angle acquiert — un diamétre un peu supérieur & celui des autres’ colonnes. De rectangulairequ’elle était, la forme de Pédifice devient plus ferme et légérement pyramidale; — nous sommes arrivés aux admirables exemples du temple d’Fgine, des Propylées, du Théséion et du Parthénon. Plus.tard, a partir de la domination macé- |
Nous terminons ce que nous ayons a dire sur ordre oe dans notre evce sommaire, en donnant
-_grecs n’obéissaient, pour l’étude des proportions, a aucune régle fixe, et qu’ils savaient fort bien les modifier suivant l’exigence des lieux, le caractére et la des- -tination de l’édifice.
§ III. — L’ordre ionique.
Les chapiteaux ioniques du plus ancien style pré- ‘sentent des volutes tellement développées, par rapport au diamétre de la colonne, qu’on ne compiend pas -Lemploi d’une si forte saillie: la pierre et le marbre - -sembleraient devoir éclater sous la charge de l’entable- - ment. Il ne serait donc pas impossible que le chapiteau ionique edit été, comme le chapiteau dorique, une imi-
lutes, qu’on aurait placés au sommet des poteaux supportant l’entablement des vieux temples en bois‘.
Ree eeetee Pisallerass pourrait, somme 1 Pon remarque que le les décorat en. colimagon ve nous avol
Vhomme, les. fon
cieuses de la fe
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creusées le long du ue rappelaient les plis du véte-_ (ment, ; a Nous ne rapportons ici sPopinton de Vitruve que pour bien marquer la différence de caractére qui existe entre les deux ordres rivaux : ]’ordre dorique est Vordre| national de la forte race dorienne; ses formes, males. et austéres, ne se prétent a aucune décoration de détail, a aucune moulure sculptée d’ornements; il ne peut tirer sa beauté que de la vigueur et de la perfection : robuste de ses proportions. Au contraire, Vordre — ionique (fig. 53) se préte a toutes les élégances, aux — ornementations les plus variées et les plus riches; ie devient ordre national des Ioniens, et ‘acquiert dans leurs mains, en Gréce, au siécle de Périclés, eten Asie, avec PyiRios, le oh haut degré de grace et de perfection.
- Dans tous les monuments ioniques connus, les ‘co lonnes varient entre un peu plus de 8 et un peu moins de 9 diamétres (fig. 54); la hauteur de 8 diametres 1/25 que Vitruve assigne A la colonne ionique, peut étre considérée comme une moyenne exacte. 3 er
Ce qui caractérise le plus cet ordre, ce sont les volutes qui ornent son chapiteau. Le fat est cannelé de 24 cannelures; plus creuses que dans le dorique et d’une section approchant du demi-cercle, elles sont séparées par une cOte et non par une vive aréte. Une — base, dont la hauteur est d’un module. ou un demi> diametre, accompagne toujours la colonne.
Il y a deux sortes de bases, qu’ on distingue facile= ment par le nombre et la forme des moulures : la base ionique et la base attique. —
_ Empédocle
Sélinonte.
Victoire
Aptere f Athénes,
Temple
7ORDRE I1ONIQUE.
snr I’ llissus.
: ; Temple ii - @Athéna | 4 Priéne.
- Erechthéion.
Portique
Priéne,
FIG. §4. — PARALLELE DES PRINCIPAUX EXEMPLES D
Apollon
= Ail] Didyme,
= Page hen ~Lo'os- ee
La base ionique est composée dune plinthe sup-
portant deux astragales, de deux scoties accompagnées
de deux astragales avec filets et d’un tore; cette base a \ z »
subi en Asie Mineure des modifications considérables.
La base attique, plus simple, comporte un tore, une scotie avec deux filets, et un gros tore portant di- |
rectement sur le soubassement ou sur les degrés du temple.
L’architrave n’est pas unie comme dans le dorique; elle est d’ordinaire divisée en deux ou trois bandes, par de petites saillies horizontales, et couronnée par diverses moulures ornées d’oves, dé perles ou de rais de coeur; la mesure moyenne est €gale aux 3/4 du diamétre. La Rie un peu moins é€levée que Varchitrave, est, comme elle, couronnée de. moulures ornées; alle est
généralement décorée de bas-reliefs tournant sans inter-_
ruption tout autour de l’entablement. La corniche ionique a un peu moins d’un diamétre de hauteur. Son larmier, en saillie surlenu de la frise,
dune dimension équivalente a la hauteur de la cor-
niche, posséde un soffite incliné reposant sur différentes moulures ornées de rais de coeur et de pirouettes; il est surmonté de moulures, et la corniche se termine par une cimaise spéciale decoiecide palmettes et de tétes de lion servant de gouttiéres. :
Dans la plupart des temples de l’Asie Mineure, entre le larmier et la frise, existe une rangée de denti-
cules (fig. 55) : on remarque la méme disposition au
petit édicule des cariatides sur Vacropole d’Athénes, - La hauteur totale de l’entablement sonip ies est d’un peu plus de deux diameétres.
LIVRE II. — CHAPITRE III
Nous avons dit que la hauteur de la colonne ionique variait entre 8 et 9 diamétres; al’Erechthéion, dont nous -
Fic, 55. ENTABLEMENT IONIQUE DE L’ASIE MINEURE. donnons ici le dessin, cette hauteur est a peu pres de 9. Les colonnes du temple d’Apollon & Didyme en ont un peu moins de 10; mais au temple d’Athéna, a
Priéne, elles ont approximativement g diamétres; au temple d’Héra a Samos, 8 diamétres 1/2; enfin, au petit : temple d’Artémis —
Euclia, qui s’élevait surety sur les bords de I’Ilissus, elles avaient, — d’aprés Stuart, qui les a dessinées, 8 diamétres 1/4. :
Le galbe des -colonnes est beau- —
FIG. §6. — CHAPITEAU DU TEMPLE
SUR LES BORDS DE L’ILISSUS. coup moins sere (D’aprés Stuart.) tué que dans Por- . ‘dre dorique; on trouve qu’en moyenne le diametre supérieur est de 1/7 plus petit que le diamétre infé- 2? ee tieur; A PErech- ; théion, cette diminution est de ‘1/12; au temple
d’ Apollon Didy- E oy % méen, elle estde \° Cf 2 ee dh
temple de I’Ilisue de 1/7. L’en- = DE BASSOE.
tasis, ou renfle- : ae meut du galbe, ne semble pas avoir existé dans [ordre | ionique; contrairement 4 ce que dit Vitruve, tes deux diamétres sont joints par une ligne droite.
MRE I _ (CHAPITRE VET
° tié ee dings Haba gice: est de la méme largeur ue diametre. de I base de la eolonie:
caractére qu’en donnant (fig. 56-57-58) — les dessins deétaillés des divers éléments — qui composent les plus beaux exemples.
A -Athénes, et en FIG, 58. — CHAPITEAU DU TEMPLE particulier au temple _ D/APOLLON DIDYMEEN, ‘de la Victoire Ap- Do re, és moulures formant l’enroulement des vo-— s se continuent en infléchissant vers axe du chapite a Phigalie, les volutes, trés grosses et trés saillantes, se rejoignent en se relevant vers l’axe; en Asie Mineure, les volutes sont en général reli¢es Par ‘des moulures absolument horizontales. Tels sont les trois types auxquels peuvent se ramener les “différents chapiteaux i ioniques grecs. Ajoutons que les - volutes, dont la saillie, -considérable dans les plus -vieux exemples, a été réduite pour satisfaire aux exi- -gences de la construction, sont encore trés développées, et que leur « cil » est dordinaire légerement en BSHOrs de la ligne du fat; ce n’est que plus tard,
en Italie, que les ceils des volutes se rapproch
ET BASE DE L’ANTE JONIQUE DE L’EREGHTHEION
dy ie
" LT ees Re . yr re ane ath FIG. 62. — BASE.DES COLONNES DE L’ERECHTHEION. |
A. Facade hexastyle, — B. Fagade tétrastyle. Tee here ye
Es vee & EN ee ae
et que nous les trouvons méme a l’intérieur de cétte ligne. ae | pe
“LIVRE tes — CHAPITRE IIT.
- Lordre ionique aurait été appliqué pour la premiére fois A ’Artémision. d’Ephése, construit par Kerhron de Gnosse et son fils Métagénes, vers 580. Au siécle, cet ordre brille du plus vif éclat aux Propy-
s d’Athénes, ou il est employé, concurremment avec
le dorique, au petit temple de la Victoire Aptére et a ee OF. we :
FIG. 63. - _ Geter Ee D’ANTE DU DIDYMEON.
: brillante; ‘mais ce nest ‘plus en Gréce, crest en Asie. - Mineure qwil faut aller Pétudier. Citons le superbe ~ mausolée et le temple de Priéne, ceuvre de Pythios, et celui d’Apollon Didyméen, ot Pceonios d’Ephése et Daphnis. de Milet emploient e encore pone avec le lus grand fart.) Les antes ioniques: (fig. oe 60-61- -62), de méme que cles antes doriques, ont. pour base les ae =
~Mineure, avec Pécole de Pythios, ies décorations ie = sculpture les plus variées *s (fig. 63).%
§ IV. — Lordre corinthien.
Si on petit discuter Vimportation étrangere a propos” des deux premiers ordres grecs, et surtout en ce qui
FIGS. 64. — CHAPITEAU CORINTHIEN
A. Abaque ou tailloir, — B. Petite volute. — C, Grandes volutes ; supportant les angles de l’abaque. — B. Feuilles d’ot sortent les volutes er ; D, Premier rang d’acanthe. oi
E. Deuxiéme rang de feuilles. — F, Astragale.
concerne l’ordre dorique, il serait moins: invraisemblable de croire que l’idée du chapiteau corinthien — soit venue d’Egypte. Les Grecs en attribuent cependant _ Vinvention a un artiste de leur pays, Galimaqoe, archi-
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FLG. 6§. — ORDRE CORINTHIEN DU MONUMENT
tecte, peintre et eeu ptens lequel exercait son art vers Yan 437. Il existe 4 ce propos une légende que nous ne~ poe nous re de reproduire.
‘Vitruve raconte qu’une jeune fille de Corinthe étant ge morte, sa nourrice placa sur sa tombe une corbeille ou étaient placés les objets les plus chers a sa maitresse: _ pour les protéger de la pluie, elle mit une large tuile eS sur la corbeille; une acanthe sauvage, poussant au piedwas ‘ ge Ventoura de ses feuilles. Callimaque, frappé des formes Re décoratives produites par cet effet du hasard, les appliqua a la création d’un ordre d’architecture.
L’ordre corinthien ainsi composé se distingue nécessairement des autres ordres par son chapiteau formé : de deux rangées de feuilles d’acanthe s’étalant sur une corbeille ronde, et d’un abaque dont les angles sont supportés par des volutes. / ‘ £ Nous présentons, fig. 64, le chapiteau du temple de a Zeus 4 Athénes, qui parait avoir beaucoup danalogie avec le chapiteau créé par Callimaque, et qui passasans — transformations importantes chez les Romains. 2: a Le fat de la colonne corinthienne est creusé de
= vingt-quatre cannelures, ne differant ni par le nombre BP; ni parla forme de celles qui ornentla colonne ionique. La base est aussi la méme, et l’élévation du chapiteau ms fait seule paraitre la colonne corinthienne plus élancée; S enfin l’entablement de Vordre corinthien ne differe pas re _ sensiblement de celui de l'ionique, et ses diverses parties
_portent les mémes noms que les parties Ce : x
ie dans ce dernier ordre.
Le modéle que nous donnons ici (fig. 65) est tiré du monument choragique de Lysicrate 4 Athénes; c’est
“trouve un curieux ,
_ nes, mais c’est sur—
- dre fut en usage pour
LIVRE Il. — CHAPITRE IIt
VPexemple purement grec, le plus intéressant qui
nous soit parvenu, d’un ordre corinthien employé a
Pextérieur. Lrordonnance corinthienne n’offre en:
Gréce qu’un trés petit nombre de types; nous savons qu’Ictinos utilisa cet ordre au temple d’Apollon a Bassce pour une colonne isolée et qu’il fut encore employé en colonnes engagées a lintérieur du Philippeion dOlympie. On en- ;
eel
spécimen a la Tour des Vents, a Athé- {(
tout dans les villes ioniennes de l’Asie Mineure que cet or-
la décoration des CHAPITEAU CORINTHIEN portiques et des cele DU TEMPLE DE BASSOE.
las des temples. Aprés la conquéte romaine, son emploi devient plus fréquent et, transporté 4 Rome, |
Vordre corinthien y jouit de la plus grande faveur.
Nous avons donné, figure 66, un détail du chapiteau’ corinthien avec les noms principaux des différentes
parties qui le composent; pour terminer l'étude de cet ordre, nous avons rassemblé dans une sorte de paralléle les trois types les plus curieux de chapiteaux corinthiens connus : celui du monument de Lysicrate, celui de la porte de la Tour des Vents et le chapiteau du temple de Zeus a Athénes dont les dispositions furent plus particuliérement adoptées en Asie Mineure et en Italie.
La hauteur de l’entablement corinthien est de deux
Y) SS SSS
OWS AEROS EP = 4 COE :
je
pees QS Ss Weekee ee!
Soe
TM
— CHAPITEAUX DU MONUMENT CHORAGIQUE DE LYSICRATE,
DE LA TOUR DEs VENTS (Elevation et plan), DU TEMPLE DE ZEUS A ATHENES (Kiévation et plan),
LIVRE II. — CHAPITRE III. Ce
_ diamétres et-demi, celle de la colonne est de neuf diameétres, lediamétre étant, comme foajonss; pris ala base du fit. Ces proportions, généralement admises, ne sont point invariables, et doivent étre considérées comme une — moyenne dont les exemples
connus s’écartent peu.
§ V. — Lrordre persique, ee. Vordre cariatide.
Dans ces deux ordres, les colonnes supportant l’entablement sont remplacées par des statues d’esclaves.
Ordre persique. — L’ordre persique correspond a l’ordre dorique; une statue d’homme y tient la place de la colonne °
et son entablement conserve le caractére du dorique; tandis que l’ordre cariatide, oti la colonne est remplacée par une :
ee foure ce femme, se rapproche. #19-.6%..-— CARIASIBE ys e: plutét de Vordre ionique. ene ear L’ordre persique avait cté employé dans la cella du gigantesque erate de Zeus, a Agrigente, ou il faisait peut-étre Voffice du second ordre qu’on observe dans la cella de la plupart des
grands temples. Ses. énormes statues auraient alors _ supporte Yentablement sur lequel reposait la couverture du naos,
FIG. 68. — ORDRE CARIATIDE DE L’ERECHTHEILON
chapiteau, les statues portent sur la téte une sorte de coussin rond mouluré (fig. 67), sur i lequel s’appuie Pentablement. Mais si cet entablement se rapproche de celui _ = de l’ordre ionique par la richesse et Vélégance de sa décoration, si la cor-
niche et l’architrave présentent avec Vionique la plus grande analogie, on remarquera dans le détail que nous donnons (fig. 68) la suppression -compléte de la frise de l’entablement.
La corniche repose, en effet, directe- oS ment sur les moulures couronnant = Varchitrave. Une corniche ainsi pla- .
cée porte le nom de corniche « archi-
SATavee Ps ao
Une cariatide, dessinée par l’expé- oa
dition de Morée (fig. 69), supporte un chapiteau corinthien complet au lieu
du simple amortissement mouluré que nous observons ala tribune de l’Erechthéion. Le chapiteau semble trop élevé pour la statue, et ce fragment d’architecture doit appartenir A une basse époque. gba es "5
ih
FIG. 70. — FAGADE POSTERIEURE DE L’ERECHTHEION
2 LIVRE Ill
LES TEMPLES. ae CLASSIFICATION ET DESCRIPTION. oa POLYCHROMIE. ECLAIRAGE HYPETHRE. ine
CHAPITRE PREMIER
CLASSIFICATION DES TEMPLES, — DISPOSITION DES —S TEMPLES D’APRES+LA DESCRIPTION DU PARTHE- NON. LES PORTES ET LES FENETRES DES TEMPLES.
§ I. — Classification des temples d’apres la disposition des ordres et le nombre des colonnes de la facade principale. Classification tirée de l'entrecolonnement.
On a adopté différentes maniéres de classer les temples, en se basant sur les dispositions diverses
des ordres appelés a décorer leurs facades et leurs por-
classification. — Le premier systéme de classification se subdivise en temples rectangulaires et en temples ronds.
Pour eee temples rectangulaires
lonne a lentrecolonnement,
tiques. Il y a trois systémes principaux, suivant :
1° Le groupement des ordres autour
du naos;
2° Le nombre des colonnes de la fa-
cade principale ;
3° Le rapport du diamétre ts la co-
is Systeme de
dont nous nous o¢ccupons en premier lieu, la disposition la plus simple et aussi la plus ancienne est celle dite « a antes » (fig. 71), dans laquelle la fagade se compose de
- deux antes accompagnant les extré-
mités des murs latéraux et de deux colonnes intermédiaires.
Dans le temple « prostyle »
(fig. 72), les antes de exemple précédent n’existent plus; elles soni remplacées par des colonnes, de
sorte que le fronton de la facade principale est supporté
LIVRE III, — CHAPITRE PREMIER
" par quatre colonnes. Séparées du reste de la construc- _tion, elles forment un vestibule ouvert sur trois cétés. Le mur de la facade latérale du temple *se continue sur la facade postérieure.
Mais le temple s’appelle gk « amphiprostyle » (fig. 73) si la = disposition précédente se répéte sur la facade postérieure, c’esta-dire si le naos est précédé et suivi d’un portique a colonnes.
fe, = Dans la forme « périptére »
3 (fig. 74), les colonnes de la tai cade principale tournent tout autour de Pédifice, en sorte kate ita eh que le temple est entouré de portiques. Le périptére dorique a généralement six colonnes sur la fagade principale, mais cette régle comporte quelques exceptions, :
D’aprés Vitruve, le temple est « pseudopériptére » si les co- Jonnes de la facade principale, ~au lieu de se retourner isolées sur les facades latérales, sont engagées dans le mur méme de la cella; mais cette derniére forme est peu usitée dans les
if |
édifices grecs, on ne la trouve guére employée que chez les Romains.
L’Artémision d’Ephése et le temple de Zeus Olympien & Athénes étaient « diptéres » (fig. 75), c’est-a-dire entourés d’une double colonnade.
Enfin, la disposition s’appelait « pseudodipteére», si le deuxiéme rang de colonnes intérieures était supprimé dans le temple diptére, ce qui donnait aux portiques © ia largeur de deux entrecolonnements. « Le pseudodi-. ptere, dit Vitruve, a huit colonnes sur ses deux facades et quinze sur les cétés, y compris les colonnes des angles. Mais les murs de la cella sont construits en face des quatre colonnes centrales. Il en résulte que Vespace compris entre la rangée des colonnes et le mura une largeur égale 4 deux entrecolonnements augmentée de la largeur d’une colonne, » ;
Temples ronds. — Les temples ronds ne sont que de deux sortes : ils sont monoptéres (fig. 76) si la charpente repose seulement sur un rang de colonnades sans mur intermédiaire, et pé riptéres (fig. 77) s’ils comportent une cella circulaire entourée d'une colonnade.
2° Systeme de classication. — Un temple est :
Tétrastyle quand il a sur sa facade principale 4 cofonnes. Hexastyle a = oO = Octostyle — -- OSs
LIVRE III. — CHAPITRE PREMIER
Décastyle quand il a sur sa fagade principale 10 colonnes. Dodeécastyle _ — 12 _
=" _ Les temples hexastyles sont les plus nombreux. Le
es Parthénon, le temple d’Artémis a Ephése, le temple de
_ Priéne et celui de Téos étaient octostyles. Comme spé-
s cimens de temples décastyles, on peut citer celui de Zeus Olympien a Athénes et celui d’Apoljlon 4 Didyme. Le temple renfermant la salle d’initiation aux mystéres d’Eleusis est dodécastyle.
Les deux derniéres dispositions ont été moins employées.
En combinant les deux classifications que nous venons de donner, on obtient une désignation nette et facile dont nous aurons fréquemment 4 nous servir.
3 Systeme de classification. — Vitruve classe les temples en se basant sur la variation de lentrecolonne-
" ment.
I] appelle le temple :
Sistyle si ’entrecolonnement a 3 modules.
Eustyle — -- 4 — 1/2.
Diastyle — = 6 es Aréostyle — ~ ‘plus de 6 modules.
Ce dernier systéme est moins usité.
-§ II. — Disposition des temples. — Description du Parthénon.
Les premiers sacrifices furent offerts dans des lieux sans abri, et la part de l’art fut 4 peu prés nulle dans la construction des premiers sanctuaires , Pautel se trou-
ey
‘ - Bie
ee,
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vait placé sur des degrés ou rampes, orientés a Pest, conduisant a une terrasse soutenue par des murs, sur laquelle s’élevait la statue du dieu. Plus tard, pour protéger la statue, on construsit autour une cella ou naos, qu’on fit précéder d'une entrée (sorte de vestibule ou Pronaos); derriére, on disposa l’opistodome, salle destinée a recevoir les offrandes et a renfermer les objets nécessaires au culte. Enfin, pour décorer cet ensemble, ~ on éleva des portiques qui abritaient en méme temps les processions; mais la disposition primitive subsista toujours et, A mesure que la civilisation grecque se développe, on la retrouve intacte dans les temples les plus importants et les plus somptueux.
_ Les architectes qui se succédent se garderont bien. de la modifier, et se contenteront d’en traiter toutes les parties avec plus.ou moins de caractére, d’ampleur et de richesse. Ils étudieront les proportions générales de lédifice et ne se lasseront pas de les rendre plus nobles et plus parfaites. La recherche de la beauté de la forme leur fait adopter, par un dernier effort de gofit, aspect légérement pyramidal du Parthénon; et Pexpérience leur ayant appris que les lignés mathématiquement horizontales paraissaient s’infléchir vers le sol, ils arriverent 4 leur donner, dans ce dernier temple, une forme curviligne destinée a rectifier l’effet qu’elles auraient produit si elles avaient été rigoureusement horizontales.
En résumé, le. temple, dans son développement le plus complet, comporte toujours le pronaos ot vestibule, le naos ou sanctuaire proprement dit, et par derriére Yopistodome. Autour du noyau de ces trois
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salles peuvent s‘élever des colonnades dont les dispositions sont, comme nous avons vu, assez diffé-
rentes.
Description du Parthénon. — Le Parthénon, que nous allons décrire avec plus ‘de détails, est un temple octostyle périptére, c’est-d-dire qu’il a huit colonnes sur la fagade principale et qu’il est entouré de por-
FIG. 78, — RUINES DU PARTHENON
tiques sur ses quatre faces’. Comme tous les édifices - d’Athénes, il était construit en marbre blanc du Penté-
lique. Callicrates et Ictinos en furent les architectes. Les colonnes portent sur un soubassement formé de trois hauts gradins posant directement sur le rocher de
- Pacropole. Sur Varchitrave nue de la facade principale, ‘se trouvaient des boucliers d’or et des inscriptions for- “ mées de lettres de métal (fig. 46). Les métopes de la
frise étaient ornées de sculptures représentant les combats des Centaures et des Lapithes. Les frontons étaient décorés de statues en ronde bosse (fig. 80), ceuvres de
Voir, ala bibliothéque de I’Ecole des beaux-arts, la Res
tauration du Parthénon de Paccard (18 dessins).
Phidias et d’Alcaméne. Ces sculptures, enlevées par lord Elgin, ont été transportées 4 Londres.
Le portique de la facade principale (fig. 81) donne accés au pronaos élevé de deux marches et limité de deux cétés par le prolongement du mur dela cella et en avant par une rangée de colonnes reliées par des grilles dont on a retrouvé les trous de scellement.
Le naos, appelé dans lantiquité Hécatompédon a cause de ses dimensions, communiquait avec le pronaos par une porte carrée ouverte dans l’axe du portique; son état de dégradation est tel qu’on n’a pu le reconstituer; il n’existe plus de traces du couronnement. Deux rangées de colonnes d’ordre dorique divisaient la cella “en trois nefs longues; celle du milieu, beaucoup plus large, contenait la statue d’Athéna, ceuvre de Phidias, faite d’or et Wivoire. Un autre ordre dorique plus petit, reposant sur le précé-, dent en était séparé par une architrave; les axes des colonnes superposées se correspondaient et J’ordre supérieur était surmonté dun entablement complet
S@@COS SSS ESS OOGS
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recevant les extrémités des poutres de la toiture. Le méme exemple se trouve bien conservé au temple de Poseidon a Pcestum (fig. 82). E
Dans certains temples, un plancher était établi au
Fic. 80. — THESET,
SCULPTURE DU FRONTON ORIENTAL DU PARTHENON, ( Musée britannique.)
niveau de l’architrave de l’ordre inférieur, en sorte que régnait de chaque cété de la cella une galerie haute, a laqueile on accédait par de petits escaliers; ils existent encore au temple de Zeus 4 Olympie et au temple de Poséidon a Poestum. Comme on n’a retrouvé au Par- _thénon aucune trace d’escaliers, Vexistence d’une galetie supérieure est, par suite; trés controversée, Certains
*(aaenig sosdv.q) NONUHLUVd Aa aTVAIONIUA aavova — ‘1g NK ‘
oe
vu dans i superposition des deux anne un. motif urement décoratif, destiné peut-étre a faire parattre
f lus colossale la fameuse statue d@’Athéna.
Opistodome. — Le plafond de Popistodome as
noes était porté
pidies superposés sem-" m blables — a ceux de la cella, soit de colonnes
métre?. [1 n’y a rien de y
Dositif A ce sujet. L’o-
istodome des temples
desting, comme
pot des objets du culte
“et constituait un vérita-
ble trésor a cause de la
grande valeur des nom-
breuses offrandes concrées 4 la divinité.
Les curieuses tables ~
inv en tair esretrouvées
DE LA CELLA
Délos énume¢rent longuementles obj ets renfermés dans ’opistodome et la cella du temple dA pollon. C’étaient dabord des objets affectés au culte': des vases, des andélabres, des.cassolettes pour Vencens, des cofires:
nod
ane. de » Vicole des beauxarts.
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renfermant les étoffes brodées d’or destinées a parer les
Vow
ped
Fic. 84.
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prétres et les statues des dieux; des tables de marbre ou de métal sur lesquelles étaient déposées les offrandes. On disposait
sur des lits consacrés les
statues des dieux; les murs étaient revétus de nombreux ex-voto en airain, en or et en argent, tels que des figurines, des boucliers et toute sorte d’armes de gueitre; on trouvait aussi
-des trirémes d’argent, des
bijoux enrichis de pierreries et des représentatidns d’animaux en métal précieux 1,
Au Parthénon, laccés de V’opistodome était défendu, comme celui du pronaos, par des grilles dorées_ scellées dans les tambours des colonnes.
La cella des temples ne comportait pas toujours
la division en trois nefs dont nous venons de parier; leur
1. M. Homolle, Fouilles de Délos (Monuments publiés par VAssociation des études grecques, 1878).
dimension trop restreinte n’aurait pas permis cette disposition. A Bassce et 4 l’Héraion d’Olympie, les colonnes décoratives de la cella n’étaient pas isolées des murs, elles étaient engagées dans des sortes de pilastres trés saillants, formant une suite de niches carrées. La fonction de ces contreforts parait avoir été de diminuer la portée des poutres de la couverture. Murs des portiques. — Les murs extérieurs dunaos, -
5 ahios Sie oe a | i) i | | | pic. 85. — COUPE SUR LE PORTIQUE DU PARTHENON.
batis en bel appareil, étaient ornés seulement en haut et en bas de moulures régnant avec les bases et les chapiteaux des facades.
La décoration sous les portiques était assez variable; au temple de Poséidon, 4 Poestum, elle se compose d'une frise de triglyphes et de métopes. Par une dispotion analogue, le haut des murs extérieurs de la cella du Parthénon était décoré par une frise de sculpture ; tournant a Vintérieur des portiques et représentant les processions des Panathénces (fig. 85).
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“a Plafonds. — Le plafond des portiques était composé “ d'une suite de caissons disposés, soit en carrés, soit en losanges; leur fond était décoré de rosaces Tapportées en saillies, ou qachiuetois: peintes.
“Nous difon: plus tard, a l’article Bal enacs quel- ‘ ques mots sur la SonnGE des murs de la cella; il n’est _ pas impossible de supposer que leurs deux faces étaient revétues de décorations peintes analogues a el des Nar parnces:
§ I. I. — Couverture des temples, frontons, acrot$r es, chéneaux, ‘tétes de lion, antefixes, tuiles.
_Frontons. — On observe fréquemment dans la pierre ‘ou le marbre des corniches les trous d’encastrement des piéces de charpente du toit dont Vinclinaison trés faible suivait celle des frontons. ‘
-Le fronton commence a partir des moulures: qui couronnent le larmier. Les mémes moulures et le lar- -mier, répétés suivant la pente du toit, en forment les cotés.ou «rampants ». La fagon dont se retournent les moulures du fronton exige un dessin spécial (fig. 86).
L’espace triangulaire compris entre les rampants s’appelle « tympan ». Le nu du tympan est a Vaplomb de la frise de l'entablement. |
Acroteres. —- Le fronton était couronné a son sommet par différents motifs tels qué statues, stéles et trépieds. Ses autres extrémités se terminaient par des socles, sur lesquels posaient des ens, des vasés
_dorés, des trépieds ou des statues (fig. 87); ces motits
décoratifs ainsi placés s’appellent « acrotéres »; ils
étaient destinés 4 animer eta rendre moins séche la silhouette du monument.
D’UN TEMPLE DORIQUE
Des. griffons occupaient les angles du fronton d’Egine; son couronnement, dont on a retrouvé les nombreux fragments, se composait d’une stéle et de deux figures debout sur un socle (fig. 88). ate 4
Couverture, antéfixes. — La couverture des temples” “ était en tuiles de. grande dimension, Pilates, en terre
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cuite ou en marbre. Elles étaient placées jointives sur le chevronnage; un rebord dont elles étaient munies servait a les assembler et 4 recevoir des tuiles de recouvrement plus étroites, triangulaires ou rondes, servant a cacher les joints et aempécher les eaux pluviales de pénétrer dans les interstices (fig. 89). A _ Pextrémité inférieure de chaque rangée de tuiles de recouvrement
FIG. 87, — GRIFFON
on placait debout une tuile Ms
appelée antéfixe affectant Ome i a tie .
la forme d’une stéle. Ces it gee ; ; :
antéfixes, recevaient des or- eee
nements de la plus grande variété ; certaines sont décorées de palmettes (fig. 90); d’autres, comme celles oa trouvées a Métaponte, sont ornées de tétes en saillie dun beau caractére.
Chéneaix, tétes de ne — Les eaux de pluie cou- a 4 a) J remece i tein. lant sur la face des larges 2 ce » tuiles de la toiture étaient recues aa les chéneaux creusés derriére la cimaise; des tétes de lion placées. de distance en distance les re-
Beh : Fic. 88. -— MOTIE.
COURONNANT LE FRONTON
\ { a X 5 Seg, ay
jetaient par leur gueule béante. Quelquefois ces chéee Seas “étaient en terre cuite vernissée ou recouverte _ de peintures, comme le fameux chéneau trouvé 4 Mé- — taponte (fig. gr).. ; ;
Fic. 89.
Faitiéres. -— Enfin, ily avait 4 la rencontre desdeux — rampants de la toiture des faiti¢res en terre cuite ouen > marbre, qui se silhouettaient sur le ciel en forme de _palmettes ou de stéles, Cora
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_Les musées de ‘la _ Sicile et de la Gréce possédent un grand nombre dechéneaux, — de faitieres et d’antéfixes en terre cuite, agrémentés des plus riches dessins et des’ plus belles couleurs.
On y distingue pus TETE DE LION deux sortes dé ter- pee PROPYLEES DIA THEN RS.
FIG. 90. — ANTEFIXE DES PROPYLEES D’ATHENES.
cuites peintes : celles qui étaient décorées d’orne- —
ments moulés en relief avant l'application de la poly-
FIG. 91. — TETE DE LION DE METAPONTE
chromie, et celles ow la peinture dessinait. des friscs
FIG, 92, — CHENEAUX, FAITIERES ET ANTEFPIXES PEINTS, i (OLYMPIE.) Z de palmettes entrelacées, de grecques, de rais de ;
ceeur, etc., sans le secours de la sculpture.
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g Iv. — Portes des temples. — Portes del’ Erechthéion. See 5 _ Les fenétres de l’Erechthéion. see
Les portes des temples grecs étaient rectangulaires et * allaient se rétrécissant legerement a la partie supérieure; elles se composaient de deux jambages ap- -pareillés et d’un lin- ‘teau passant de Yun a Vautre.
_ Vitruveindique trois sortes de portes:
: da dorique, lionique a et Vattique, correspon-
dant aux trois ordres architecture. Pour le 4 Musil | _ i dorique, la largeds de Leo oe mi la porte aurait été acla ve f a ee _ hauteur dans les pro- eae TS portions de 12 a 24; pour Vionique, de 12:
, a 25, pour lattique,
ae 12 a 26.
Porte de l’Erechthéion, = Il ne nous reste aucun exemple complet de porte dorique, si ce n’est dans. larchitecture tumulaire (fig. 93); mais nous avons sur - Pacropole d’Athénes, a l’Erechthéion, une porte ionique en partie conservée (fig. 94).
Elle présente des jambages ou chambranles ornés |
PORTE D& TOMBE AU (DELOsS).
de fines moulures et des contrechambranles décorés de rosaces dont le travail parait remanié, car le style ne semble pas en conformité avec le reste du monument. — Le corps de moulures tout entier se retourne sur un linteau, surmonté d’une petite corniche ionique rappesant celle du temple, eeppsant sur deux consoles au plus beau profil et — sculptées avec le plus | grand art (fig. 96).
FIG. 94. FIG. 95.— FENETRE PORTE DE L’ERECHTHEION. DE L’ERECHTHEION
Fenétres de l’Erechthéion. — A l'Erechthéion, entre les colonnes engagées de la facade postérieure, étaient des fenétres comprises dans le méme esprit d’architecture que la porte, mais considérablement simplifiées (fig. 95). Elles étaient & crossettes et sans consoles, plus larges 4 l'appui qu’au linteau, c’est-a- dire que les pieds-droits'n’étaient pas paralléles mais inclinés également en sens contraire, Cette facade postérieure, dont
Pee otis oh es REARS So Ba BLY RE LE CHAPITRE PREMIER. 124 les éléments ont été mesurés heureusement par divers |
architectes, a été renversée en 1851 par un tremblement de terre. _ en erg
ny!
FIG. 96. —- DETAILS DE LA PORTE DE L’ERECHTHEION
-Crossettes. — Le systsme d’encadrement « & cros- - settes » a été trés souvent employé par les Grecs pour la _ décoration des porteset des fenétres. Il consisteen une |
_ simple moulure qui monte le long des jambages,
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faisant un ressaut ou crochet qui caractérise Vencadrement dit 4 crossettes. On trouve ce systéme employé fréquemment dans l’architecture tumulaire étrusque. a La porte attique devait ressembler a la Porte ionique,
mais ¢tre plus richement décorée; nous nen” avons | aucun exemple.
es f ing ‘
SONSOLE DE LA PORTE DE L’ERECHTHEION.
CHAPITRE II
POLYCHROMIE. — ECLAIRAGE HYPETHRE,
we
§ Laee Poi-chromie t. Os5))
-_ Lemploi de la polychromie dans la décoration des - temples grecs ne saurait aujourd’hui étre nié par per- | ~sonne, et il est certain que, depuis la plus haute anti- -quité, les Grecs ont peint leurs monuments, peut-étre es aussi bien les temples de bois que les temples de pierre; mais si l’existence de la po- -_lychromie n’est plus discutable, oneest encore loin sd' etre: ft A 7 Peo accord sur la qualité et Keene rm atersedy EN TERRE CUITE PEINTE.
: Pharmonie des tons employés. (oLymriE.) Les terres cuites vernissées ou peintes qui sont en si grand nombre au musée de Palerme et au musée d’Olympie (fig. 97-98-99)
1. Voir, a Ecole des beaux-arts, les Restaurations des archi- _tectes pensionnaires de l’'Académie de France 4 Rome. — Voir _Hittorf, Architecture polychrome des Grecs, Paris, 1830.
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__- semblent offrir le type de coloration des édifices greces ate les couleurs qu’on y rencontre le plus souvent em-.
HG. 68. — CHEN EAU EN TERRE CUITE PEINTE (ATHENES
ployées sont le blanc laiteux, le noir, le rouge sombre aK
et le jaune, formant des ensembles harmonieux d’un
caractere tout a fait spécial et qui dénotent un parti : pris de coloration bien différent des autres exemples du mémeé genre .
que lantiquité nous a laissés. Pourquoi ne pas admettre que les Grecs | aient adopté le méme mode de décoration et le méme coloris pour | peindre les grandes surfaces de
FIG.99. — CHENEAU j a cee Varchitecture ?
_ TERRE CUITE PEINTE, Les vestiges de peinture et de ze OSE (OLyMrrE. ) décoration peinte, qu’il faut plutét a
rechercher dans les endroits abrités — du larmier et dans le fond des ornements, révélent leur ~ existence de plusieurs maniéres : 1° sur les triglyphes, les architraves, et en général sur les surfaces of la pein-_ ture était ‘appliquée en grande quantité, par d'épais fragments de matiére colorée faisant corps avec le stuc
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ou avec le marbre; 2° dans les endroits ou les décorations polychromées étaient peintes. sur fond blanc, par la différence de couleur des endroits rongés ou protégés par la peinture; 3° par le tracé a la pointe que faisaient E. les ouvriers avant lapplication de la couleur sur les ee divers ornements.
e Be: _ Temples doriques. — Les peintures retrouvées sur un certain nombre de temples doriques de toutes les
: de quelques parties de lentablement: les triglyphes
_ qui les recouvrait; sur les métopes on trouve du rouge servant de fond a des ornements colorés, a des bronzes, ades bas-reliefs; enfin la bande ou tenia, passant sous les triglyphes au-dessus de l’architrave, était peinte en rouge sombre.
Mais a ces quelques observations se borne le systeme
-mémes éléments d’architecture dans tous les temples;
riable : architrave restait blanche au Parthénon, ainsi _ qu’au temple de Zeus a Olympie, etla coloration n’était ~ obtenue que par des appliques de boucliers dorés, reliés par des lettres de métal accompagnées de méandres - d@ornement peints sur fond blanc; tandis qu’au temple d’Egine, l’architrave porte encore de nombreuses traces de couleur rouge, sur laquelle étaient peut-étre -peintes des frises polychromées aujourd’hui disparues. 3 Le systéme de la coloration des colonnes doriques est encore plus hypothétique que celui de Ventable-
—époques permettent d’affirmer le systéme de coloration
présentent en effet, souvent, les traces du bleu sombre.
de coloration paraissant appartenir en commun aux ~
pour le reste, la polychromie semble avoir été trés va-
ment (fig. roo-ror), La, en effet, les renseignements font absolument défaut, et a part les traces de palmettes retrouvées sur I’échine des chapiteaux de Pestum, on ne connait rien de la polychromie du chapiteau et du fat de la colonne dorique. Le fut restait-il blanc et les cannelures suffisaient-elles par leurs jeux d’ombre a donner aux points d’appui un aspect suffisamment coloré pour accompagner la polychromie de l’entable-
FIG, 100. FIG, IOI.
PEINTURES D’UN CHAPITEAU PEINTURES D’UN CHAPITEAU
DE COLONNE. D’ANTEs
ment? On ne saurait rien affirmer, et, A ce sujet, toutes les suppositions sont possibles. Cependant, si les partisans de la polychromie 4 outrance veulent que tous les blancs des stucs et des marbres, toutes les moulures de Vordre dorique aient disparu sous des couches de couleur et aient été couverts d’ornements, s’ils n’en exceptent ni les colonnes, ni les sculptures des métopes, ni celles des frontons, certains architectes rejettent ce parti pris de coloration excessive. Ils pensent notamment que les sculptures, tant des frontons que des métopes,
devaient en rande partie rester blanches, ainsi que les
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colonnes et beaucoup d’autres membres de I’architecture, et qu’une coloration moins compliquée des éléments du temple était plus d’accord avec le ponte des Grecs.
Au reste, les exemples d’ornements polychromés -
appliqués sur des moulures blanches sont assez fré- _ quents : a Olympie, la cimaise du grand temple de Zeus était couverte de palmettes se détachant en couleur sur le blanc méme du marbre, et si les tétes de
‘lion de cette cimaise étaient rehaussées de couleur, le
marbre restait apparent dans la plus grande partie. Les moulures couronnant les larmiers étaient gé-
néralement couvertes de peintures; le larmier restait -
blanc ou était décoré de grecques dessinées sur fond
blanc.
Nous tenons a bien faire remarquer que les rensei-
‘gnements pié-édents ne sont pas applicables a tous les .
temples, car, excepté le bleu sombre qu’on trouve toujours sur les triglyphes, et le rouge sous le larmier et sur le tenia de larchitrave, les autres colorations que nous venons de citer sont spéciales 4 certains temples doriques. Peut-étre les ors dont nous ne trouvons
plus aucune trace ont-ils été employés par les Grecs’
pour décorer les tympans des frontons, les gouttes des
_~ triglyphes et des mutules, et aussi pour servir de fond
ity
a la décoration sculptée ou peinte des métopes. Quelquefois la polychromie était obtenue par I’al-
liance de mati¢res de tons différents, comme, par
exemple, l’alliance de lor et de l'ivoire dans les statues chryséléphantines, ie bronze semble avoir été lui-méme d’un emploi
Meo
fréquent dans la décoration des temples; c’est ainsi que les bas-reliefs des métopes étaient rehaussés d’ornements en bronze doré; les statues des frontons présenteat fréqguemment de nombreux trous de scellement, attestant que certains détails des costumes, les boucliers, les javelots, etc., avaient été exécutés en métal; des acrotéres en bronze brillaient aux angles des frontons, et des boucliers dorés étaient appliqués sur les architraves. Mais toutes les parties en métal qui décoraient les temples ont depuis longtemps disparu et sont devenues la proie des populations; le bronze ne révéle plus son existence que par les traces laissées aux endroits ot il avait été employé.
Ce que nous venons de dire sur la peinture de lextérieur du temple peut s’appliquer a la décoration
de l'intérieur : les armes accrochées aux architraves et
aux plafonds, les nombreuses statues en marbre ou en métal, les tables, les trépieds, les vases dorés et les riches tapisseries venaient encore ajouter a l’éclat des couleurs qui accompagnaient l’architecture. On peut se faire une idée de la magnificence de la cella de certains temples par la profusion des chefs-d’ceuvre qui, au dire de Pausanias1, y- étaient entassés : des statues, des portraits, un mobilier de la plus grande richesse déco-
raient l’intérieur, et sur les murs étaient représentés des _
faits mythologiques ou des événements dans lesquels la divinité avait rempli un rdle important (fig. 102).
Temples ioniques. — Les monuments ioniques ont
. Voir Pausanias, Description du temple de Jupiter a Olympie ue du temple d’Apollon a Delphes.
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p&CORATION DE LA CELLA D’UN TEMPLE DORIQUE,
_ été moins étudiés; mais ils portent, eux aussi, de nom-
‘breuses traces de peinture. Dans les édifices de l’école de Pythios, 4 Priéne, a Halicarnasse, a Ephése, a Didyme, deux teintes seulement semblent avoir été admises : le bleu d’apparence un peu poudreux et le rouge sombre et sans éclat. Ces deux couleurs re sont pas mises au hasard; le bleu est réservé aux moulures
en pleine lumiére, tandis que le rouge se trouve de’
FIG. 103..— CHAPITEAU IONIQUE PEINT (ATHENES
préférence dans le fond des moulures destinées a rester dans Vobscurité, comme, par exemple, le dessous du larmier et le fond des caissons. Les parties plates de la corniche, de la frise et de l’architrave, les canaux des volutes, le fit et la base des colonnes restaient blancs. Comme & 1’Erechthéion’, les ors étaient peut-
étre employés dans tous les édifices ioniques pour l’ceil ~ et les nervures des volutes, et pour faire valoir les dé- = corations courantes des moulures sculptées (fig. 103).
Telles sont les principales remarques sur la poly; -chromie générale des temples doriques et ioniques
1. Voir Choisy, Etudes épigraphiques sur Varchi tecture grecque.
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[O4. — ORNEMENTS DES VASFS PERANTS.
Fig,
étudiés jusqu’ici. Des traces d’ornements recueillis sur le marbre de quelques architraves et sur le stuc de Parchitecture intérieure ou extérieure ont montré que de fines peintures venaient intéresser parfois les grandes surfaces blanches de l’architrave, de.la frise et de la corniche, donnant a la construction un aspect plus coloré. Ces décorations, probablement plus abondantes a l’'intérieur et sous les portiques, étaient formées d’enroulements de palmettes, d’entrelacements divers, de méandres, de grecques, etc., qui semblent avoir eu une grande analogie de forme et de couleur avec celles qu’on retrouve sur les vases peints (fig. 104). I] nous a paru dés lors intéressant de choisir parmi les différents ornements qui décorent les vases ceux dont les dispositions ingénieuses devaient étre plus spécialement reproduites en frises courantes sur les architraves de la cella et les plafonds des portiques, sur les encadrements des murs, les échines des chapiteaux et sur certains membres de l’architecture extérieure.
Les temples ayant été mieux conservés, les preuves de leur coloration sont plus nombreuses et plus connues; mais il y a lieu de croire que les Grecs. employaient les ressources de la polychromie pour rehausser architecture de tous leurs monuments. Les maisons particuliéres avaient, comme nous le verrons plus tard, leurs murailles peintes a Pencaustique, dans le genre des maisons de Pompéi; et les terres cuites colorées étaient la encore d’un usage commun pour les chéneaux, les faitiéres ct les antéfixes.
LIVRE III, — CHAPITRE II
Phe Eclairage des temples, éclairage hypéthre.
La lumiére pénétrant par la porte suffisait 4 éclairer les temples d’une dimension restreinte, temples pro-
styles ou a antes, et en général ceux qui avaient peu de oe profondeur; mais ce mode d’éclairage etit été insufhisant pour les sanctuaires plus importants.
Les ruines jusqu’a présent étudi¢es ne portent point de traces d’ouvertures latérales par lesquelles aurait pu pénétrer le jour a travers les murs du naos; et il faudrait admettre que le mot hypéthre, par lequel les Grecs
_ désignaient les plus grands temples, indiquait une - large ouverture pratiquée dans la toiture méme, lais-
sant pénétrer la lumiére destinée 4 éclairer la cella. Vitruve, en parlant du temple hypéethre, en donne la description suivante : « Il a dans lintérieur de la
cella, éloignés des murs, deux rangs de colonnes su- _perposées, laissant un espace pour la circulation, comme
sous les portiques du péristyle. L’espéce intermédiaire est a ciel ouvert et sans toiture. »
Les différents systémes d’éclairage hypethre. — On a proposé beaucoup de combinaisons ingénieuses pour mettre d’accord les textes et les idées modernes sur Phypothése d’un éclairage aussi incommode, qui aurait permis 4 la pluie de tomber 4 Vintérieur de la
cella; d’autant qu’on n’a pas encore découvert les cani-
veaux qui devaient permettre 4 ces eaux de s’écouler. Ace sujet, il serait intéressant de savoir a quoi servaient les petites ouvertures, malheureusement bou-
chées, qui se trouvent au niveau du dallage, sous deux colonnes opposéesdelacelladutemple de Zeus d’Olympie en avant de la statue. Peut-étre les savants allemands, chargés d’une mission spéciale sur les ruines d’Olympie, nous diront-ils si c’étaient 1a les entrées des canaux destinés a recueillir les eaux de pluie passant a travers
Pouverture hypéthre. Mais il faudrait encore quelque |
chose de plus concluant pour trancher complétement la question relative & léclairage intérieur des grands temples, et nous devrons attendre, longtemps peut-étre,
que des fouilles heureuses aient donné d’une maniére
indiscutable la solution de ce probléme intéressant.
Les dessins que nous donnons ici sont destings a montrer les principaux systémes imaginés par divers architectest. La figure 105 montre Pouverture hypéthrale pratiquée sur tout ou partie de la nef centrale de la cella, laissant tomber la pluie directement sur le sol. Dans les deux exemples, fig. 106 et fig. 107, l’ouverture est ménagée au-dessus des portiques latéraux, au niveau de la base ou de l’entablement de l’ordre supérieur : Peau tombant sur les toits était rejetée dans la cella, et ces deux dernicres solutions présentent a peu prés les mémes inconvénients que la premiére.
On pourrait encore proposer une autre maniére d’expliquer la description de Vitruve, en supposant sans toitures les galeries latérales de la cella; mais il
faudrait encore repousser ce syst¢éme, puisqu’il est prouvé que, dans plusieurs grands temples, ces. galerieg
avaient un étage. Au reste, certaines observations faites
Mémoire sur les temples hypethres, par M. Chipiez
sents
-LIVRE {Il — CHAPITRE If.
| DIFFERENTS SY¥STEMES D’ECLAIRAGE HYPETHRE,
par nous, sur te diy ici du sol méme de a celia 4 nous contluifnent apencher pour le systeme d’éclairage © (fig, 105), dans lequel Phypéthre aurait été établi sur une portion seulement de la pe centrale de la
cella. Z 2S Quel que soit eeition to le moyen adopté pour Véclairage intérieur des grands temples hypéthres, nous devons le considérer comme trés primitif et trés défectueux, puisque, selon Pausanias*, il nécessitait bE emploi d’un personnel spécial attaché a Ventretien du temple pour le nettoyage fréquent de la statue du dicu et pour les réparations des peintures et du mobilier
DANS L’ITALIE MERIDIONALE ET DANS L’ASIE MINEURE
ae i » —S—s§s CHA PITRE PREMIER e : LES TEMPLES DE LA GRECE,
——-g I, — Les temples doriques.
a <i retade du Parthénon nous a montré quelle était la: _ disposition générale des grands temples, tanta lintérieur - qu’a l’extérieur; elle nous a fait voir de quels éléments
142 L’ARCHITECTURE GRECQUE. aa
La courte description qui va suivre des ruines les — plus importantes et les dessins qui accompagneront — cette description sont le complément indispensable dune étude méme succincte de larchitecture grecque.
Temple de Sree — = temps de Pausanias, Cdrinthapes sédait encore — quelques ves- — tiges de sa~ grandeur pas- | s¢e.«Prés_de la, sur Pemplace ni entre des jeuxisth- _ miques, on
FIG. 109. > voit encore RUINES DU TEMPLE DE CORINTHE, les rest esi
: — dun théatre et d’un stade; on vient d’y retrouver les restes des temples de Poseidon et de Palémon', Mais de Corinthe elle-méme, dont l’école artistique fut si florissante, il ne subsiste que des fondations vagues sur l’Acrocorinthe et les ruines d’un temple de style primitif, situé — dans la plaine, au bas de l’Acropole (fig. 109-110).
Ce temple remonterait au vi° siécle et serait plus ancien méme que les plus vieux temples de Sélinonte. Sept de ses colonnes sont encore debout, surmontées
1. Paul Monceaux, Fouilles et recherches archéologiques au sanctuaire des jeux isthmiques (Gazette archéologique, 1884- 1885). :
ee n’existent ee
Monolithes jusqu’aux filets du dessous des chapiteaux, les colonnes du vieux temple de Corinthe sont les oe courtes que nous connaissions;
elles ont a
| © @ le e@ le ell.
ie | @ |e | Q @ fi 2 ‘|@ | 6 lle | e NZ @ \|2 8 WA @ lle @ :
i I@@@e6@ 6) é “FIG. 110.
PLAN DU VIEUX TEMPLE Ey OAT CORINTH, DE CORINTHE, “a COLONNE DU TEMPLE,
E -peine quatre diamétres (fig. rrr). Les chapiteaux sont lourds, les tailloirs sont tr op saillants, le profil de l'échine semble fléchir sous le poids de la lourde ar- -chitrave qu’elle supporte.
La construction est en pierre dun calcaire t tres dur; fon retrouve dans certains endroits le stuc qui la recou- _ vrait. meer toutes les critiques que Pon peut faire sur
DARCHITECTURE GRECQUE.
la valeur et la pureté des détails, laspect sence de SS a CCHS: - FUME esters
nl
PLAN LU TEMPLE DE ZEUS
(OUYMPIE).
~ 1, Voyez: 1° Blouet, Expédition francaise de Morée; 2° Résultats des fouilles allemandes d’Olympie ; 30 Notre restauration de — VAltis d@’Olympie. (Bibliothéque de V’Ecole des beaux- -arts.)
compte parmi .
les ‘plus’ beaux = 39 exemplesdel’an-
-tecte attaché a Vexpédition francaise de Morée; il fit des fouilles par-
dun caractére imposant et robuste; -.elle=
tiquité grecque. -
Olympie. —
Temple de Zeus.
— Ce qui frappe 8
tout d’abord les regards a Olympie, ce sont les ruines intéres-— santesdutemple _ de Zeus. L’honneur d’avoir fixé — le premier d’une maniérecertaine emplacement de lAltis et du_ grand temple de Zeus revient a Blouet, archi-
_ LIVRE IV. — CHAPITRE PREMIER
tielles et releva les mesures de ce monument avec la oie eee plus grande exactitude. La construction du temple de oe te - Zeus Olympien, eni treprise vers la 50° ; Olympiade, fut seu- - lementachevéevers la 85°, par des artistes athéniens. Le temple (fig. rr2) était périptére
hexastyle; il fut | commencé par l’ar- aes _ chitecte Libon, ori- 4
_ ginaire du_ pays. Be Me Les colonnes can- |
_ nelées ont 27,25 a
la base; leur proportion est d’environ 4diameétres 3/5;
Se ae eS ae
ee
e le profil du chapi-
teau a déja la fer-
‘ _meté de ceux de la i
_ belle époque. Ll Wd . - La cella, divisée: oe : Ras y en trois nefs par es
deux rangées de FIG. 113. — ANGLE DE LA FACADE ~colonnes renfer DU TEMPLE DE ZEUS, A OLYMPIE, oD 2 ; -
-mait la colossale
statue de Zeus, ceuvre de Phidias*. On n’a retrouvé Ree! \
__. 1sLastatuede Zeus était d’or et d'ivoire; Strabon raconte que cette statue assise était si grande que, levée, elle aurait touche la toitures
Bs ARCHIT, GRECQUE: 10
(D’aprés la mission allemande.)
aucune trace du second ordre dorique, qui devait, suivant Pusage, étre superposé A celui dont on voit les derniers tambours a droite et A gauche. Alcaménes et Pzeonios de Mende, éléves de Phidias et travaillant avec leur maitre, décorerent les frontons du temple (fig. 114).
Les importantes fouilles pratiquées en 1875, sous les auspices du gouvernement allemand, ont ajouté peu de chose aux renseignements fournis par Blouet, concernant l’architecture du temple ; cependant elles ont révélé plusieurs détails _empreints d’une grande beauté, qui ont permis de reconstituer les deux frontons avec leurs figures décoratives (fig. 115); des ‘fragments de métopes (fig, 116) ont aussi fourni quelques indi- ie
ett +e cations relatives 4 la décoration TORSE D’APOLLON.
(Fronton occidental
intérieure du portique, a l’en- :
4 P que, du temple de Zeus; Olympie.)
trée du pronaos et a.celle de Popistodome't; les métopes extérieures n’étaient pas sculptees.
Les facades latérales comptaient chacune treize colonnes, toutes du mémediamétre; deux colonnes moins grosses séparaient le pronaos du portique, et la méme
1. Les sculptures et les principaux fragments trouvés dans les fouilles allemandes sont conservés & Olympie.
or
-cipale. De sorte
sur un haut sou-
LIVRE IV. — CHAPITRE PREMIER. 147 ‘aes
disposition était répétée.par derriére, sauf en ce qui aa concerne la porte d’entrée, existant seulement du cété a de la facade prin- :
que lopistodome était séparé de la cella et n’avait aucune communication avec elle.
L’opistodome ‘souvrait sous la colonnade des portiques par deux colonnes ‘Wun moins gros diamétre reliées par des grilles.
Letemple,élevé
— FRONTON ORIENTAL DU TEMPLE DE ZEUS A OLYMPIE. (Restauration. )
bassement de trois degrés inégaux, était construit en pierre coquilliére revétue de stuc; du cété de lentrée, une rampe conduisait 4 l’entre-colonnement du milieu. Avec ses colonnes robustes et fermes, son bel entablement, ses superbes sculptures, le
FIG, I
_ temple de Zeus représente certainement une des produc-
tions les plus remarquables de l’architecture dorique.
Le toit, formé de Riss en marbre blanc de Pen-
FIG. 116. — METOPE D’OLYMPIE, (Musée du Louvre.)
bleu poudreux; les mutules étaient enduites du méme bleu, et la bande qui les séparait du larmier était peinte en rouge sombre.
Le résultat des fouilles donnerait lieu de croire que la cimaise du chéneau portait directement sur le larmier, car aucun des fragments retrouvés ne porte de moulures de couronnement; ce n’est cependant pas notre avis, et nous pensons que le larmier était couronné de mou-
lures formées de dalles de peu d’épaisseur et d'un
télique, est cité comme un des
premiers ou ce
mode de couver- —
ture ait été appliqué.
On trouve
‘dans les ruines de nombreuses tra-
ces de couleur, notamment — sur!
les triglyphes, qui étaient recouverts dune couche dun
LIVRE IV. — CHAPITRE PREMIER. Ste
transport facile, ce qui expliquerait leur disparition.
La cimaise du chéneau est le seul endroit du temple ou le marbre ait été employé pour la construction; on ena retrouvé des vestiges nombreux, et quelques-uns
conservent encore le dessin des palmettes qui la décoraient. Les tétes de lion sculptées sur cette cimaise sont d’un travail irrégulier : les unes sont du plus
beau style, tandis que d’autres,
taillées par des ouvriers inhabiles, sont d’un dessin incorrect et sans valeur artistique.
Blouet a découvert, dans le pronaos, les restes dune curieuse mosaique faite de cailloux de différentes couleurs.
Ce systéme de pavage en cailloux étaitemployé au Métroon, et probablement dans les portiques de tous les temples et de tous les trésors de PAltis.
Héraion. — Si le temple de Zeus est de beaucoup la plus belle ceuvre d’art de DAltis
Ss
ol
FIG. 118. — PLAN DE L’HERAION D’OLYMPIE
d@Olympie, Héraion est 4 coup stir l’ceuvre la plus
_curieuse au point de vue de l’étude des transformations
successives et des progrés de l’architecture dorique. Ce temple présente six colonnes sur la facade principale, six sur la facade postérieure, seize sur chaque cOte, y compris les colonnes d’angle (fig. 118).
Pausanias raconte avoir remarqué, lors de sa visite a Olympie, qu’une des colonnes de lopistodome était encore en bois. De fait, on ne retrouve sur le sol, de ce cété, qu’une seule race de colonne en pierre. Rien ne subsiste de lentablement du temple : on peut supposer, comme nous Pavons dit dans un chapitre précédent, que cet entablement était en bois, et que les colon- a nes, si différentes de
grosseur et de caractére :
(fig. 119), qui entourent | édifice, furent successivement élevées pour remplacer les colonnes de bois de la premiére construction.
La cella, dontil reste ‘quelques assises de pierre soigneusement appareillées, a une proportion fort allongée ; un minutieux examen permet de la restaurer avec certitude; la bizarrerie du plan et Voriginalité de sa dispo sition intérieure frapperont les yeux de tous les architectes,
LIVRE IV. — CHAPITRE PREMIER
-Comme au grand temple de Zeus, l’opistodome. n’était pas en communication directe avec la cella, mais formait une salle a part, a laquelle on accédait par la facade postérieure.
De nombreuses statues décoraient le sanctuaire; il n’en reste qu’une seule, c’est le superbe Hermés tenant Dionysos enfant, di au ciseau de Praxitéle. On croit aussi avoir retrouvé la téte de la statue d’Héra, statue trés primitive, qui, avec l'image de Zeus, était placée sur un piédestal ‘encore visible au fond de la cella. Malgré son peu de largeur et sa grande profondeur, la cella ne devait étre éclairée que par la porte.
_ Nous citerons encore, parmi les restes les plus dignes d’intérét, une curieuse antéfixe circulaire en terre cuite peinte, couronnant le fronton, quelques faitiéres, et enfin des cimaises, également en terre cuite, appartenant aussi a l Héraion.
_Métroon. — On fait remonter la construction du Métroon au ive siécle (fig. 120). Les trois degrés de ce petit temple sont en pierre coquilliére, comme le reste de lédifice, et les pierres _d’appareil sont reliées par des -crampons de métal. Les colonnes sont d’ordre dorique et can- pu mérroon D’oLyMPIE. nelées, par exception, de vingtquatre cannelures; leur diamétre inférieur est.de 0,85; leur diamétre supérieur est de 0,655; la hauteur des
FiG. 120. —>: PLAN
colonnes était de 4,70; l’échine du chapiteau est rectiligne et sans aucune courbure, excepté dans la partie touchant au tailloir, ou elle s’arrondit légerement. Le
METROON D’OLYMPIE, (Detail de lordre.)
fat commence immédiatement scus l’échine et
se distingue par l’ab-
sence des filets qui accompagnent d’ordinaire le chapiteau.
Le chapiteau des co-
lonnes de Popistodomeet —
du pronaos est plus petit, mais en tout semblable a celui des colonnes du péristyle.
L’entablement du Métroon (fig. 121) présente
cette particularité decon-
struction, que chaque bloc de pierre de la frise comporte a la fois un triglyphe et une métope.
Les métopes sont a peu pres carrées et ne portent aucune trace de couleur
sur le stuc. Au contraire, les triglyphes sont enduits d’une couche de bleu; le bandeau, ou tenia, qui court sous les triglyphes, est rouge ; le larmier était courogné dune cimaise, sur laquelle étaient peintes des feuilles alternativement bleues et rouges; les mutules étaient bleues, ainsi que la bande les reliant au larmier.
a a ae
qui pourraient avoir appar-
trie pour en indiquer la forme.
LIVRE IV. — CHAPITRE PREMIER
L’architrave porte Acertains points des traces de cious
et de scellements de bronze
tenu A une décoration appliquée; mais ces traces sont dis- “posées avec trop peu de syme-
- Egine. — Temple d’Athéna.— Le temple d’Athéna, a Egine, érigé au ve siécle, est un des spécimens du plus beau style d’architecture dorique qui nous soit parvenu?,
I} ne. reste de ce temple hexastyle périptére (fig. 122) que
vingt-deux colonnes PAN DU TEMPLE D*ATHENA A EGINE.
cannelées (fig. 123); elles ont 5 diamétres 1/3 de hauteur;
“ le profil du chapiteau est beau et pro- -che de la perfection.
‘Les frontons représentaient les combats des Grecs et des
Troyens sur le corps de Patrocle (fig. 124), et Vexpédition des héros éginétes sous la conduite d’Athéna; les
ti RUINE§ DU TEMPLE D’ATHENA (EGINE).
LIVRE IV. — CHAPITRE PREMIER
tatues en ronde bosse qui les composaient, et qu’on peut voir au musée de Munich (fig. 125) :
sont d’un style archaique particulier, auquel on donne le nom de style éginétique.
— Suivant
oe
- Strabon et
- Pausanias, a .
Cy, 1 _ * FIG, 125. — TEMPLE D’ATHENA A EGINE.
et eee ‘SCULPTURE DU FRONTON ORIENTAL (Munich), @Athéna. --%
s’élevait au milieu d’une vaste enceinte dont on retrouve les débris. Sur les divers membres de larchitecture du temple se.
_voient des traces de peintures trés _ importantes. . | Athénes. — Théseion. — Nous
_ avons décrit le Parthénon, et son
ce t ‘3 Z Se +e oa ae
FIG, 126. : fs BEG ALK TEMPLE DE THESEE A ATHENES, PLAN DU TEMPLE (Avant la restauration de la ruine ) DE THESEE.
ie Restauration de M. André (6 dessins), bibliothéque de Ecole des beaux-arts.
ordre admirable nous a servi d’exemple pour l’étude de pa Vordre dorique. A Athénes existe un autre spécimen
Siren ie
FIG. 128 — ANGLE DU TEMPLE
DE THESEE,
Hi
non moins beau :
c’est le petit temple
de Thésée, ceuvre ©
de Micon (fig. 126).
Cette ruine est 3 sans contredit la
mieux conservée de
toutes celles de la
Gréce, de I’Italie et de la Sicile. |
Le temple est hexastyle périptére (fig. 127)3 ses colonnes de marbre du Pentélique ont
I™,02 a la base et.
5™,70 de hauteur, cest-a-dire 5 diamétres 1/2 : nous avons eu occasion de dire quec’étaient la les proportions de la bonne époque (fig. 128). Les métopes des deux facades et les deux
premiéres en retour A chaque extrémité des faces laté= rales, les seules qui aient été sculptées, représentent les
exploits de Thésée et d’Héraclés; ces sculptures, du:
LIVREAIV. == CHAPITRE PREMIER. Were Paoleun style, portent des traces de peinture, de dorure Be et d’ornements en bronze. Des agrafes de métal montrent que les frontons étaient ornés de hauts-reliefs, qui
ont été détruits. Quelques vestiges de peintures subsis-
FIG. 129. — TEMPLE DE Tr HESER. (Décoration des portiques).
tent sur les caissons du péristyle, au-dessous régnait
~ une grande fris
conserves (fig. 129).
FB HnS — Temple de Basse?
FIG, 130, — PLAN DU TEMPLE D’APOLLEON
( Basse.)
cannelées sur chaque face et quinze de chaque cété.
Au lieu q@étre orientée a Vest, la facade principale de ce temple est tournée vers le nord. Deux colonnes marquaient l’entrée du pronaos et deux autres celles de Vopistodome; des grilles reliaient ces colonnes aux antes des murs.
A Vintérieur du naos, il y avait de chaque cété cing colonnes ioniques, cannelées, engagées sur des espéces de contreforts saillants qui partageaient la cella en renfoncements ou niches comparables aux chapelles de nos églises.
Les deux derniers contreforts n’étaient pas perpendiculaires aux murs de la cella, mais faisaient avec eux des angles de 45 degrés.
Une colonne d’ordre corin-,
thien était placée devant la statue @’Apollon; elle semble étre un des plus anciens et peut-étre le premier spéci-
men de cet ordre,
surmontées de ~,eurs architraves (fig. 131); les curieuses bases des colonnes ioniques engagées et la partie infé-
FIG, 134. — TEMPLE DE BASS
(Chapiteau, colonne et base des contreforts ioniques
te
. ” * @ ‘ Aujcurd’hul, il reste debout trente-six colonnes
f FIG. 131. — RUINES DE Bassa,
rieure des murs de la cella (figure 132) sont encore en place.
Lédifice était construit en calcaire gris ©
du pays, d’un grain trés
dur et recouvert de stuc. A la suite des fouilles exécutées en 1818, le chapiteau et le fat de la colonne corinthienne furent découverts, ainsi que les bas-reliefs de marbre ornant une frise de la cella, et représentant le combat des Centaures: “et des Lapithes, et celui des Amazones contre les
Grecs. Ces bas-relicfs ant été transportés a Londres.
a ee
Sunium. — Temple d’Athéna +, — Construit vers le
SN
CCCCOCHCOCEO @9eees ee eoes
TEMPLE DE SUNIUMe
ment fait d’un blocagedegrosquartiers de rochers et revétu ensuite de plaques de marbre; c’est le seul exemple desol factice exécuté par les Grecs qui soit parvenu a notre connaissance.
milieu du ve siécle, le temple d’Athéna est hexastyle périptére (fig. 133); il ne reste plus que onze colonnes appartenant aux portiques latéraux (fig. 134),
présentant cette particularité, que les cannelures y sont seulement
au nombre de seize, au lieu de
vingt cannelures que les colonnes doriques. portent d’ordinaire *.
Elles ont 1™,02°de diamétre a la base, om™,89 au sommet et 6™,10 de hauteur. Le profil du chapiteau est presque entiérement semblable aceluidu Théseion. |
Les degrés de marbre du temple s’élevaient sur un large soubasse-
FIG. 135. — TEMPLE DE NEMEE
colonnes est aplati, et son profil rappelle ceux du cha-
piteau du Métroon d’Olympie, ceux de Pompéi ou de Cori en Italie.
Ce temple est important, au
point de vue des transformations de l’architecture*dorique, et ses colonnes, hautes de 10 métres environ, sont tellement gréles, qu’on est tenté de le considérer comme ayant été exécuté a une époque voisine de la décadence.
_ Eleusis. — La salle d'initiation aux miystéres d’Eleusis se présente sous la forme d’un temple dorique dodécastyle prostyle.
La salle était hypéthre? (fig. 137).
-On pénétrait 4 Pintérieur par
Restauration de M. Blavette (bibliothéque de I’Ecole des
ab
deux portes s’ouvrant sous le portique et par deux. autres portes pratiquées sur les facades latérales. Des gradins étaient disposés autour de la salle. Une vaste tribune supérieure était portée par quarante-deux colonnes d’ordre dorique, disposées sur sept rangs également espacés. On accédait a cette tribune par des portes donnant sur la terrasse, a laquelle le temple était
y YY YYWOYWIL adossé. Une seyy Yyg Yy yi ti Yy typ i Lj
Yih yy
Yj, conde rangée de 2 colonnes doriques, posées sur celles de étage inférieur, -supportait la charpente du toit.
Le temple des mystéres d’Eleusis fut, daprés Strabon, construit sur les plans d’Ictinos.
Wy
Se ecteseiipetusca tice a elotpieiy rt ee Cependant Plutaree CA AM A,
que(Périclés, XIIT) ne fait pas mention | de cet architecte, qui ne fit probablement que concevoir | le plan, sans diriger l’exécution: « Le temple des mysteres, dit-il, fut commencé par Corcebas; c’est lui qui placa les colonnes du premier rang et y posa les architraves. Apres sa mort, Métagénes ajouta la frise et le rang supérieur des colonnes. Xénoclés construisit le toit avec ouverture au-dessus du sanctuaire. » é D’aprés Vitruve, le portique de douze colonnes ne fut élevé qu’a l’époque de Démétrius de Phalére, par
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s été
en a jama
Varchitecte Philon. Le ravalement n’
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rcées
les cannelures des colonnes ne sont amor
Se ?
termine
Les colonnes du portique, tout l’entablement et le tympan des frontons étaient en marbre blanc du Pentéligue (fig. 138). Les parois extérieures des murs étaient en marbre noir; les parois intérieures et les colonnes portant la galerie et le toit étaient en pierre poreuse.
Les planchers et les plafonds devaient étre en bois; Vabsence de débris de poutres en marbre et Fecnece: ment considérable des points d’appui (plus de 7 metres a Pintérieur et plus de ro métres pour le portique) ne permettent pas de supposer l’emploi d’une autre matiére.
Les fouilles récentes ont fait connaitre le plan complet de l’édifice; des fragments de toutes les parties de Vordre extérieur ont été retrouvés, ainsi que la pierre d’angle de la corniche qui donne l’inclinaison du fronton. Des recherches faites en contre-bas du sol intérieur ont révélé Vexistence de constructions antérieures et montré que des édifices concus sur un plan analogue, mais de dimensions ee s’étaient succédé sur le méme emplacement.
Ile de Délos. — Temple d’Apolion. — Le temple dorique d’Apollon, a Délos, récemment déblayé, mesure 13™,55 sur sa facade principale et 29™,49 sur ses. facades latérales; il était hexastyle périptere, avec treize colonnes sur les cétés, y compris les colonnes dangle.
Construit entiérement en marbre de Paros, il comporte un haut soubassement de trois degrés, sur lequel venaient poser les colonnes des portiques. Ces colonnes mesurent o™,95 de diamétre ala base et o™,70
CHAPITEAU DU TEMPLE D’APOLLON A DELOS
Leurs cannelures ne sont amorcées qu’en haut et en bas.
Le chapiteau (fig. 139) manque d’élégance, l’échine en est trapue, le tailloir trop lourd. Les métopes étaient lisses. La cimaise était décorée de palmettes et de tétes de lion, Les frontons ne semblent pas avoir eu de sculptures,
On n’a retrouvé, sur les divers membres d’architecture, aucune trace de la peinture qui pouvait néanmoins les décorer, et les cannelures non terminées des colonnes indi-
quent clairement que le temple d’Apollon n’a jamais
été achevé!.
Le sanctuaire avait été fondé
par Erisichton, fils de Cécrops. La cella renfermait la statue d’Apollon, célébre par son ancienneté; le dieu était représenté tenant un arc d’une main et soutenant de l’autre les trois Graces.
Outre le grand temple d’Apollon, on distingue, 4 Délos, les ruines d’un gymnase, celles d’un
DES TAUREAUX
théatre et d’un hippodrome, le portique de Denys Eu-
1. Voir, a la bibliothéque de l’Ecole des beaux-arts, la Res-
tauration du Téménos d’Apolion de M. Nénot.
tychés, celui de Philippe, roi de Macédoine, le curieux portique aux tétes de taureau (fig. 140), un nombre considérable de fragments de statues, et quantité de petits autels circulaires ornés de guirlandes de iruits et de tétes de boeuf (fig. 141).
ip see
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FIG. 142, — TEMPLE DE LA VICTOIRE APTERE
( Etat actuel.)
une batterie sur l’emplacement qu’il occupait; les frag-
FIG. 143, — VICTOIRE APTERE. ( Plan.)
ments qui en restaient ont servi a le reconstruire a Ja méme place. Sur trois degrés s’éléve la cella, fermée
168 L'ARCHITECTURE GRECQUE. ee
de trois cétés et limitée en avant par deux piliers rec-
CSOT IID AI ITO ZS = SS
ina
FIG. E44. BEG
FRAGMENT DE BAS-RELIER TEMPLE DE LA VICTOIRE APTERE DE LA BALUSTRADE DU TEMPLE (Elévation et plan DE LA VICTOIRE APTERE. du chapiteau dangle.)
tangulaires reliés aux antes par des grilles. En avant et oA . : , S %
en arriére du temple, le portique est formé par quatre
colonnes monolithes cannelées, en marbre du Penté-
geiieotec er
RESTAURKRATION DU TEMPLE DE LA VICTOIRE APTERE
de l’acropole. Les colonnes, en comprenant la base et le chapiteau, ont un peu plus de 4 métres de hauteur,
om,52 de diamétre a la base et om43 au sommet (fig. 146)
La moitié de ls frise sculptée qui ornait l’entablement du petit temple de la Victoire Aptére est a Londres.
Les frontons ont disparu.
Quelques fragments en marbre de la_ balustrade entourant le temple ont été retrouvés; ce sont des bas-reliefs représentant des femmes ailées, qu’on croit étre des Victoires (fig. 144).
Ces bas-reliefs , postérieurs a |’époque de Phidias, sont d’une trés belle exécution.
L’Erechthéiont, — Le monument
MRC OETO
iarcrrm ii
FIG, 149. — PLAN DE L’ERECHTHEION
Poliade et celui de Pandrose, fille de Cécrops (tig. 149).
La facade principale du monument était accusée par une ordonnance formée de six colonnes d’ordre ionique, remarquable par sa richesse et son élégance (fig. 150- .
151), Par ce péri- :
style de six colonnes (fig. 152), on pénétrait dans la cella du temple dAthéna; deuxpetites portes adroite et a gauche conduisaienta des couloirs latéraux, par lesquels on descendait au petit sanctuaire de Pandrose ;_ mais entrée principale du Pandro- .
scion étaiP indiquée sur une fa- DU PORTIQUE HEXASTYLE cade latérale par DE L’ERECHTHEION, un péristyle d’ordre ionique, formé de quatre colonnes en saillie et de deux entre-co-* lonnements en retour: le style en était le méme qu’a
LIVRE IV. — CHAPITRE PREMIER
Pentrée du temple d’Athéna. Du péristyle on passait par une porte ionique, dont nous avons donné la description a propos des portes des temples, dans un vestibule long, sorte de pronaos, donnant accés a la tribune des cariatides et éclairé par les trois fenétres de la facade postérieure. Deux portes pratiquées dans un des murs latéraux conduisaientala cella du Pandroséion,dont Vintérieur était décoré d’un ordre ionique formant une sorte de cour hypéthre.
* Latribune des
LIVRE IV. — CHAPITRE PREMIER
~ Les cariatides placées sur un trés haut stylobate sup- _.. portent en guise de chapiteau une sorte d’amortis- ~ . _ sement mouluré, décoré d’oves et de perles au-des-
eel ‘ Fic. $3. - TRIBUNE DES GARIATIDES.
Ps ; ( Btat actuel, oo
sus. _ duquel repose un -entablement ionique de faible ~~ hauteur.
Le mur de Ja facade postérieure de l’Erechthéion était décoré de colonnes d’ordre ionique engagées ;
dans chacun des trois entre-colonnements du milieu
MOITIE DF L’ ELEVATION GEOMETRALE
DE LA TRIBUNE DES CARIATIDEsS., \
surmontée dun fronton ét. avait. te méme entablement que le reste de l’édifice.
Le portique
hexastyle de la
facade principale et le portique tétrastyle du Pandroséion étaient couronnés de frontons qui n’avaient dans leur tympan aucune décoration sculptée.
Les chapiteaux des deux
ordres ioni-
t ques (fig.
147), tes moulures
de l’entablement, les caissons des -
portiques étaient décorés d’ors et de peintures.
_LIVRE IV. — CHAPITRE PREMIER
Olympie. — Philippeion. — Ce temple circulaire périptére (fig. 155), comptant :
dix-huit colonnes ioniques cannelées, ne laisse subsister que’ des substructions en pierre coquilhere:
Cependant on a trouvé aux alentours des fragments impor- ; tants qui en rendent facile la res- EEE SS:
tauration, tels que des gradins de em marbre, des fats de colonnes, des See bases et des chapiteaux, quelques
parties de Ventablement, des caissons du_ portique circulaire, des morceaux importants de la cimaise décorés d’antéfixes et de tétes de lion d’un goat douteux, des tuiles de marbre, etc. cago |
. A Vintérieur la cella circulaire était décorée de — colonnes d’ordre corinthien 4 moitié engagées dans Pleuyr. °° . he Leurs chapiteaux, dont on a rencontré dans les -fouilles des spécimens a peu prés intacts, sont a trois rangs de feuilles d’acanthe ; ils sont d’une belle exécution et rappellent a la fois le corinthien de la porte de la Tour des Vents et celui du temple de Zeus Olympien.a Athénes, | | H:
Le mur de la cella était plus haut que le portique, ce qui avait permis de percer dans la partie supérieure de ce mur des fenétres servant a éclairer l’intérieur.
L’entrée était orientée a lest, disposition adoptée
généralement pour tous les temples de ]’Altis.
La charpente était en bois et venait, suivant l’opi-
PHILIPPEION D’OLYMPIE.
(Détails de ordre et des caissons du portique.
nion de Pausanias, s’assembler dans une sorte de piv
central en bronze.
LES TEMPLES DORIQUES DE L’ITALIE MERIDIONALE 2 ET DE LA°SICILE
§ I. — Temples de Italie meéridionale.
es ranr — Temple de Poseidon 1, — Ce temple ta (fig. 157-158), construit vraisemblablement 4 finda’ 6 eae vie siécle, peut 3 --—passer a juste titre pour un des plus beaux de- Parchitecture. grecque.
Sans doute, les proportions de sescolonnes - Sweet tw he a -ne lui donnent ; Ces a ai aspect | Se eh z ras |
GRAND TEMPLE DE PASTUM
@drelésance’ ro~ -% 2s * ee 2 buste’ des Hee temples d’Athénes; mais nous
ea <I, Voir, ala bibliothéque de lEcole des beaux- -arts, la Ress: : " tauration du grand ene de Pestum, de M. Thomas (14 dessins).
n’étonnerons personne en disant que le caractere sévére et grandiose du temple de Poseidon produit une telle impression que beaucoup di’artistes le préférent au Parthénon. Il est certain que cette superbe ruine, qui a acquis en vieillissant une si belle
couleur dorée, laisse dans Vesprit un souvenir inoubliable.
Le temple de Poseidon est hypéthre, hexastyle, périptére. Il avait douze colonnes sur chaque face latérale; en tout, trente-six colonnes cannelées de 8™,92 de haut et de
a a me FF _ 1.
de la cella, au nombre de seize; ont prés: de° 2, metres de diamétre; sur un des cétés, on voit encore la deuxiéme rangée de colonnes canpepe eae aas nelées qu’elles supportaient
Fic. 158. — PLAN DU GRAND (fig. 159).
TEMPLE DE PASTUM, Comme la plupart des edifices dei. lain Grece vale temple de Poseidon était peint : ’abaque des chapiteaux, d’un: profil robuste (fig.. 160), porte les traces
des feuilles peintes qui la décoraient. L’existence d’une
semblable décoration 4 cet endroit de la colonne cénstitue un fait important, puisque c’est le seul exemple
2™,28 a la base. Les colonnes ©
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_ que nous connaissions d’abaque dgcorée agement. - polychromes*.
PIG. 159 — INTERIE™R DU GRAND TEMPLE DE PASTUMe
1. Les peintures de l’échine des chapiteaux de Paestum ont été signalées pour la premiére fois par M. Jules André, alors _ pensionnaire de Académie de France a aROnie au moment ou la
1320. WARCHITECT URE GRECQUE
- En beaucoup d’endroits subsiste la couche de stuc dont la pierre était revétue. Contrairement a ce que l’on
. FIG, 160, — PaSTUM.
Angle: et entre-colonnement de la facade du grand temple.)
polychromie dae temples grecs, encore discutée, rendait COtte wens
hi découverte des plus intéressantes. _
Peek Rey, SCHaPiTRe i. 183
a observé sur les chapiteaux et Pentablement, on ne retrouve plussur la colonne elle-méme detrace de peintures.
Beers", 4 he : y ey
WATANOO |
_ FIG. 161. —= DETAIL DE L’ORDRE DU GRAND TEMPLE DE PESTUM
Basilique. oo Située au sud du temple de Postidoti, la Basilique est un monument qui présente a lextérieur la forme d’un temple, c’est-a-dire qu'il se termine en avant et en arriére par un fronton supporté par des
; colonnes; mais la disposition des -colonnades a Pinté-
Seon
rieur de l’édifice (fig. 163) montre que sa destination était bien différente et qu'il s’agissait la d’un vaste por:
tique servant d’abri, comme nous en rencontrerons, par exemple, au Bouleutérion d’Olym pie.
Le plan (fig.
162) porte une rangée de co-
FIG. luy.— PASTUM.
(Colonne de la basilique.)
FIG, 162.—BASILIQUE ; pe pastum. Plan.) lonnes placées dans le grand axe.
Cette distribution a entrainé le constructeur 4 mettre sur la facade principale et sur —
Ay
FIG. 16 3. — P&STUM. ( Vue intérieure de la basilique.)
la facade postérieure un nombre impair de colonnes, en a
LIVRE IV. — CHAPITRE II, “ Ta8¢ ste
sorte que les frontons sont supportés par 9 colonnes, dont une dans VPaxe méme.
Le lourd enta- -blement de la ba-.
silique de Pestum ne présente aucune particula- aa Rea! digne d’étre FIG. 165. Ree, PASTUM. ea citée. Le profil des a) chapiteaux est mou, l’échine est écrasée, ot la gorge oe placée sous l’échine, paraissant isoler le chapiteau du fat (fig. 165), vient encore accuser le manque de fermeté de la colonne. Woe Petit Temple. — Le temple de .
Déméter (fig. 166) se trouve dans le voisinage des deux édifices que nous venons de. décrire; ses dimensions sont trés _modestes ;
Uitte SSD
DD ITTV pee re
FIG. 166. — PLAN We BGs 1:0 7 DU PETIT TEMPLE - CHAPITEAU DU PETIT TEMPLE DE P&STUM. : DE PASTUM,
quoique un pet plus ferme, le profil de son chapiteau rappelle parle style celui des chapiteaux dela Basilique. Les chapiteaux dont nous donnons le dessin
(fig. 168-169) ont été trouvés 4 Pestum; on ignore aquel) monument ils appartenaient.
TROUVE A PA&STUM, TROUVE A PASTUM
Pompei. — On trouve 4 Pompéi, au milieu du forum triangulaire, les ruines d’un temple grec, d’un style assez pur, connu sous le nom de temple d’Hérakleés. Les cing degrés sur lesquels il s’élevait et quelques bases cannelées sont les seuls vestiges restés en place. Ses chapiteaux ont un certain caractére de fermeté.
aS, — Le temple dorique de Métaponte ne
; posséde plus debout que 15
colonnes d’une belle proportion et dun profil remarquable. Des fouilles pratiquées dans le voisinage ont fait découvrir plusieurs fragments en terre cuite, tels que de nom- FIG. 170, — ANTEFIXE breuses frises peintes ap- REGS EP ORE R: partenant aux plafonds des
portiques, des antéfixes a tétes de femmes (fig. 170) et un*
fameux chéneau portant les traces nombreuses des beaux ornements polychromes qui le recouvraient,
‘LIVRE Iv. — CHAPITRE II. 187
§ II. -— Les temples de la Sicile 1,
Ségeste. — Le temple dorique de Ségeste est un hexastyle périptére (fig. 171-172) a 36 colonnes hautes de g™,30 et de 1™,92 de diamétre a la base. Seul, l’entablement du templea été achevé. Les cannelures des colonmes’ (fig. .173:) i Oulita pasiete commencées, La cella, dont il existe* 4 | peine quelques _ pierres, n’a ‘probablement jamais été batie. | %
Abandonné en pleine construction, le temple de Ségeste nous fournit des renseignements précieux sur la fagon dont les ouvriers procédaient pour le montage des matériaux et 2 direction générale de Voeuvre.
— Colonnes, entablement, frontons sont admirablement conservés, et, en l'état actuel, cette ruine qui s’éléve
My
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gente, un des plus grands que les Grecs aient construits.
Diameétre des colonnes a la :
DASE eionectieueeirers 3™,32 Hauteur des colonnes. . . 17™,50
— de Ventablement. 5™,85 Longueur du temple y com-
pris les gradins. 9.01). 'r13™,55 Largeur du temple y com- 4
pris les gradins. . . . . 53™,40
Cet énorme édifice, construit vraisemblablement au ive siécle, n’a pas été achevé, comme l’indiquent les cannelures non terminées de certains tambours de ses colonnes.
DE SELINONTE. (Musée de Palerme.)
FIG. 175. — METOPE ARCHAIQUE
FIG. 174. — GRAND TEMPLE
DE SELINONTE.
Aundestroistemples de lAcropole appartiennent fameuses
les?
métopes de style archaique conservées au musée..de - Palerme (fig. 175).
A grigente. — Temple de Zeus.
— Le temple de
Zeus est un colossal monument dorique pseudodiptére (fig. 176) qui avait, sur ses facades latérales,
des colonnes engagées de 6™,50 de circonférence,
Voici quelques-unes des dimensions de cet édifice important :
Diametre des colonnes! ... 3,400 <r Fate Urs. Mae ciaets ecm nthe eee OS =f Longueur du temple y compris les jeradinseycys wack s) L TOR SD e Largeur du temple y compris 5 lesteradinssicna deve aee ce 55™,70
Ce temple, qui ne le cédait en rien par les dimensions au grand temple de Sélinonte, fut Ne construit vers le v* siécle. On a restauré par fragments un des Télamons qui supportaient, a l’intérieur de la cella, l’entablement de l’hypéthre. I] mesure 7™,80 as
hauteur, oe
D’AGRIGENTE
Temple de Castor et Pollux. — Prés du temple de Zeus sont les ruinesd’un édifice dédié a Castor et Pol-_ lux. Quatre des colonnes, couchées par ' terre,ontété relevées, ainsi que leur entablement et un angle Vg Bi Ge A 77s de fronton (fig. 177), TEMPLE DE casToR er POLLUX. * er
L’entablement porte sur son stuc des traces depein-
tng i i os
CHAPITRE II
tures. On y remarque aussi une moulure ornée de
sculptures, chose inusitée dans l’ordre dorique, qui ferait attribuer a la construction de ce temple une date relativement
récente.
Fic. 178. — TEMPLE D’HERA. (Agrigente.) \
feed d’Hé- Ta. — Ce temple, périptere ecete (fig. 178), est
duiversiecle; c’est-a-dire qu’il appartient ala meilleure époque dorique. L’entablement est trés fruste. Les colonnes ont vingt cannelures et mesurent
FIG, 179. enhauteurcing
PLAN DU TEMPLE fois]e diamétre hee de la base.
LA CONCORDE. Temple de
la Concorde. — Elevé au v°
siécle, ce monument (fig. 179), qui a longtemps servi d’église, estencore‘aujourd’hui trés bien rempre pe 1a concorpe. conservé et possede intactes ses trente-quatre colonnes
ei he
ioaaces (fig. 80). Elles sont d'une belle proportion : et le pro om: des. chapiteaux pppelle celui des plus beaux |
i PIG. 181. — TEMPLE DE LA CONCORDE A AGRIGENTE. | ’ x Hi 1 nee .
t a (Détail de Vordre.) ee
| exemples. L’entablement dont nous donnons ici le % détail (fig. 181) est un des meilleurs spécimens d’en-_ tablement dorique. Dans !a cella on remarque, assez
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bien conservés, les deux escaliers qui conduisaient a la galerie supérieure.
Temple d’Héraklés. — Le temple d’Héraklés est un hexastyle périptére a trente-huit colonnes.
L’examen des ruines n’offre rien de particuliérement remarquable, si ce n’est que la cella est a son extrémité partagée par deux murs en trois compartiments a peu prés égaux.
Syracuse. — Temple a Aatonis — Bati vers le vi° siécle, ce temple hexastyle comptait dix-neuf colonnes sur les cétés, ce qui lui donnait une longueur inusitée et tout A fait en dehors des proportions employées dans les différents temples grecs; ces colonnes, d’un style remarquable, ont a peu prés 4 diamétres 2/3.
Temple a Santa-Maria delle Colonne. — C’est entre les colonnes mémes du temple qu’est bati le mur de Véglise Santa-Maria delle Colonne.
L'édifice antique, périptére hexastyle, était élevé sur un haut soubassement formé de plusieurs gradins, et sa construction remonte, comme celle du temple précédent, au vi° siécle.
De ses trente-six colonnes, hautes de 8™,60 et d’un peu moins de 2 métres de diamétre a la base, il en subsiste vingt-deux, dont les proportions rappellent celles du temple d’Artémis et dont les chapiteaux sont du plus beau style dorique.
GHAPITRE II
LES TEMPLES IONIQUES DE L’ASIE MINEURE
Les temples de l’Italie méridionale et de la Sicile sont presque exclusivement d’ordre dorique; au con-
traire, dans l’Asie Mineure, on ne renconire guére que —
des ruines appartenant a l’ordonnance ionique.
Au reste, c’est en Asie Mineure que Vionique semble avoir pris naissance et qu’il fut appliqué pour la premiére fois, dans la construction d’un temple d’Artémis 4 Ephése; mais les quelques fragments retrouvés
dans les substructions du nouvel Artémision sont les —
seuls renseignements que nous ayons sur l’architecture du célébre sanctuaire ionique, oeuvre de Chersiphron et de Métagénes. Pendant tout le v° siécle, les colonies d’Asie ne paraissent produire que des ceuvres peu importantes et sur lesquelles nous n’avons aucun indice; c’est en Gréce qu'il: faut aller suivre les développements de l’ordre ionique, surtout 4 Athénes, ot le temple de la Victoire Aptére et l’Erechthéion nous le
LIVRE IV. — CHAPITRE III
montrent ayant atteint le plus haut degré de la richesse
et de la grace.
Le rv* siécle et la brillante école de Pythios nous raménent en Asie Mineure; a cette Epoque: Chios, Samos, Halicarnasse se couvrent de mo-
numents remarqua-
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TEMPLE D’APOLLON DIDYMEEN
‘facade principale, et
RUINES DU DIDYMEON
bles, tandis qu’a Didyme, a Ephése, a Priéne, on éléve les temples fameux que nous allons briévement déerire: .
Didyméon', — Cet édifice (fig. 182), qui n’avait pas moins de cent vingt colonnes de marbre, était un temple ionique diptére décastyle, c’est-a-dire qu’il avait dix colonnes sur sa sur toutes ses faces un portique a deux rangs de colonnes (fig. 183). Les dix colonnes de la face principale et de la face postérieure, ainsi que
les vingt et une des deux facades latérales étaient
VEcole des beaux-arts.
NOW
Fic. 184. — CHAPIITEAU DU TEMPLE
D’APOLLON DIDYMEEN.
(Face. profil ct plan.)
crampons de métal. L’ordre du Didyméon, inspiré de celui du mausolée d’Halicarnasse et de celui du temple de Priéne, ressemble beaucoup plus encore a Vordre de ’Artémision d’Ephése.
Les bases des colonnes sont essentiellement différentes des bases ioniques des monuments d’Athénes et au lieu de por-
FIG. 185. — ARTEMISTOW,
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ter directement sur les degrés du soubassement, elles sont élevées sur une plinthe ou socle carré de peu de hauteur, destiné 4 protéger les moulures des pieds des promeneurs. Quant au profil, il se modifie sur la facade pour chaque colonne (fig. 184-185); les bases portent en effet non seulement des moulures différentes, mais encore des sculptures, palmettes, rais de cceur, dont les curieuses dispositions sont bien faites pour étonner ceux qui croiraient l’art grec asservi a une symétrie immuable de l’ensemble et du detail.
Voici quelques dimen-
To 5} sions de cet édifice ionique, |/@ © eo @ 6 @) le plus grand de ce style que 6 6 eae les Grecs aient construit :
ce ( He) Longueure sie. = 2 108™,95 oI = al areeures | wake 0 AOR. 7S 6 | Hauteur des colon- in wel nes y compris base 1@ “re etechapiteaun “hs 6° TQ™;40 Fi pee eee Diamétre des colon- 6 el @ DES: sig Me eka read OSE LH Ca | @ 4 3 ®; : aie
c’est-a-dire que lescolonnes [il@ HEL 6 : ; : LU 4 avaient un peu moins de |} Te: H _ dix diamétres, proportion © auaze 1 inusitée dans les plus beaux [ig g—@—@ br © exemples d’ordre ionique. SEES “Hi Temple de Priéne. — Le © © 6 © — eee :
beau temple de Priéne (fig. PR
EO), COMSacho a ai Mena' POs sss & be oRibw x (Plan.) liade, fut élevé par Pythios vers 334; son ordre ionique (fig. 187) servit de modéle
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a celui de l’Artémision d’Ephése. C’est encore de ses heureuses proportions: que s’inspircrent Pzeonios
V fin
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CHAPITEAU DU TEMPLE D’ATHENA
d’Ephése et Daphnis de Milet pour la construction du gigantesque temple de Didyme.
La longueur du temple, mesurée au soubassement, était de 37™,32, sa largeur de r9™,57. Le diamétre inférieur des colonnesestde1™,29.Le diamétre supérieur est de 1™,07. La hauteur des colonnes était de 11™,20. Celle de Ventablement, oa 3 :
Artémision d’Ephése. — L’Artémision d’Ephése passait pour une dessept
merveilles du monde; plus petit que le Didyméon, il s’en rapprochait beaucoup par le caractére de son architecture. Ce temple, octostyle diptére, avait vingt colonnes sur ses facades latérales. 1
SS See =.
REMARQUES SUR LA CONSTRUCTION DES TEMPLES
Fondations. — Les Grecs, batissant leurs temples sur le rocher des acropoles, n’avaient pas de fondations a établir; il leur suffisait de dresser le rocher a l’endroit oi se posait la premiére assise du mur, pour y placer les premiers blocs destinés a recevoir la construction. Les exemples de fondations profondes sont rares chez les Grecs, et quelques rangs de libages suffisaient généralement a supporter les murs, méme dans les constructions qu’ils élevaient dans la plaine, c’est-a-dire 1a ow ils ne s’établissaient pas sur le roc vif. .
Le temple d’Artémis d’Ephése, qui devait étre construit sur un terrain marécageux, regut pourtant des fondations importantes, et voici quelles dispositions les architectes adoptérent pour comprimer le terrain sur lequel devait s’élever Védifice, Au dire de Pline, ils commencérent par étendre, a une certaine profondeur,
1. Pour de plus longs développements sur Ja construction chez les Grecs, voir Hittorf et Zanth, Architecture de la Sicile. — Consulter les Hiudes épigraphiques sur Varchitecture grecque, de M. Choisy.
un lit de charbons broyés et, par-dessus, des toisons de laine. Philon, de Byzance, nous iidique qu’ensuite on chargea cette couche de peaux et de charbon, d’une grande masse de pierres, de maniére a former un massif beaucoup plus large que la partie nécessaire 4 la construction de ]’édifice. Sur l’aire ainsi obtenue, on éleva les soubassements qui devaient supporter le temple.
A la terrasse sur laquelle s’éléve le temple d’Athéna A Sunium, on prépara, comme nous l’avons dit, un sol composé de gros blocs de pierres séches cramponnées par des agrafes de métal. C’est sur ce sol factice, recouvert par endroits de dallages de marbre, qu’on éleva les gradins du temple.
Construction des murs, — Ainsi que nous Il’avons. fait remarquer dans un chapitre précédent, les architectes grecs se servaient toujours des matériaux du pays, la owils vou Jaient construire; mais ils avaient bien soin d’y choisir, 4 défaut de marbres, les calcaires les plus résis-
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tants et les plus fins. Si le pays ne fournissait que des calcaires de qualité inférieure, on les revétait, aprés coup, d’une couche de stuc qui offrait une surface assez lisse pour recevoir la peinture. En général, quelle qu’ett été, d’ailleurs, la dureté de la pierre employée, on n’appliquait jamais la peinture sur un édifice construit en pierre calcaire, sans la revétir préalablement dune couche de stuc. .
Les pierres des murs étaient appareillées avec la plus grande perfection, sans liaison de mortier. Les assises, dont les joints sont encore a peine visibles, étaient assemblées par des crampons de fer scellés au plomb; ils sont en forme dH, comme au Parthénon, ‘ou en forme de N, comme 4 certains temples de la Sicile. Le fer était le métal le plus fréquemment employé. On observe aussi, dans certains cas, des crampons de bronze ou de bois.
Montage des matériaux. — Pour le montage des matériaux (fig. 189), on employait les instruments usités de nos jours: le brayet, la louve, les crochets en métal, et aussi, dit. Vitruve, des tenailles de fer, dont les branches saisissaient les cétés opposés du bloc 4 soulever. Les Grecs connaissaient aussi les coins, _les leviers, les poulies, les moufles et les chévres. Des plans inclinés, servant au montage des blocs les plus pesants, étaient, parait-il, faits de sacs superposés remplis de sable, formant une aire qu’on recouvrait d’un plancher sur lequel les matériaux pouvaient étre facilement déplacés.
On remarque, au temple de Zeus 4 Agrigente, une disposition qui mérite d’étre signalée : chacune de ses
énormes pierres d’architrave porte aux extrémités une entaille profonde de om,14, large de om,o5 & 0,06, en forme d’U ou de fer & cheval. Les cordes d’un brayet devaient ¢tre engagées dans ces ¢ntailles, qui rendaient bien plus facile la mise en ceuvre de ces énormes blocs, et permettaient de les placer directement sans le calage qui aurait été indispensable pour dégager les cordes du brayet, et peu pratique, en raison du poids énorme des blocs a mettre en place.
Mais la nécessité dun plan incliné ou’ d’une disposition analogue a celle employée au temple de Zeus d’Agrigente ne se faisait sentir que pour les pierres de trés grandes dimen-
sions; pour les maté- 7160-48904. riaux plus petits, les
; cordages, la louve ou
les crochets devaient suffire. Le temple inachevé de Ségeste nous montre qu’on réservait encore, sur les parements de chaque pierre, des tenons, pour les lever
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au moyen de simples cordes. C’est, croit-on, alaide du méme procédé qu’on mettait en place les tambours des colonnes. D’autres fois, les tambours étaient montés a la louve.
Les chapiteaux se placaient 4 la louve tout travaillés; mais l’architecte avait soin de faire laisser aux angles la pierre nécessaire pour éviter les écornures et protéger les arétes vives du tailloir.
Construction des colonnes. — Les colonnes monolithes sont trés rares dans Varehitecture grecque., et —-elles étaient composées d’un certain nombre de tambours dont les joints étaient complétement dissimulés, pour les colonnes en pierre, par la couche de stuc qui les recouvrait.
Quand la matiere employée était le marbre, les architectes prenaient les plus grandes précautions tant pour faire disparaitre les joints que pour
éviter les chances de _ tasse- FIG. 190.
COLONNE INACHEVEE
ments.
: DU TEMPLE D’APOLLON Les tambours des colonnes
A DELOS
étaient donc assemblés avec un
soin extréme; certains prétendent quils étaient usés Pun sur lautre, avant d’étre posés d’une maniére définitive, afin d’obtenir une adhérence parfaite de toute la surface du joint. Les assises d’une méme colonne ‘étaient, en outre, réunies, comme au Par-
thénon, par des crampons de métal, et quelquefois, comme a l’Erechthéion, par des goujons carrés en bois de cédre.
Les cannelures, taillées sur place, étaient amorcées
dans le haut et dans le bas du fat (fig. 190). Ce travail °
préliminaire, facile a exécuter avant la pose, rendait bien plus simple le tracé des cannelures et lui assurait une parfaite régularité.
Les chapiteaux, portant généralement avec eux l’'amorce des cannelures, étaient terminés avant d’étre mis en place. :
Entablement. — Les architraves d’un seul morceau ou de plusieurs morceaux juxtaposés en épaisseur portaient de l’axe d’une colonne a l’autre, en sorte qu’un joint d’architrave correspond toujours a un axe de colonne.
A cheval sur le joint de larchitrave se plagait le triglyphe (fig. rgr). ‘
Dans la plupart des exemples, et surtout pour les grands temples, la pierre du triglyphe ne traverse pas le mur et n’occupe pas toute l’épaisseur de V’architrave; on rapportait derriére les pierres nécessaires A former la frise intérieure des portiques. De chaque cété du triglyphe étaient ménagées des rainures destinées A recevoir les dalles des métopes qu’on pouvait dés lors poser toutes sculptées. ,
Au-dessus se placait l'appareil de la corniche, dont
‘la hauteur correspond a celle des plafonds du péristyle. La cimaise formant chéneau et les moulures courornant le larmier étaient généralement séparées par un joint du reste de la corniche.
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ET DE LA TOITURE D’UN TEMPLE DORIQUE
Cimaises et chéneaux. — Lorsque le marbre était rare dans le pays ot les Grecs avaient l’intention de construire, il eft été dispendieux de s’en servir pour toutes les parties de ia construction. Son emploi se trouvait alors restreint et limité judicieusement aux
endroits les plus exposés aux intempéries, ou destinés 4 étre ornés de sculptures, comme, par exemple, les
Qt ope
cimaises, qui sont presque toujours en marbre lors- =~» que le reste de ’édifice était en pierre calcaire, les
FIG, 192. — CHENEAU EN MARBREs
acrotéres des angles et du sommet du fronton, et, en général, les parties réservées a un travail délicat qui
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LIVRE IV. — CHAPITRE IV
saillantes ou de mufles de lion servant a rejeter les eaux pluviales a une certaine distance de I’édifice.
Charpente. — 11 est impossible de découvrir, par examen des ruines, le systeme adopté pour la charpente des temples; et sur ce sujet les indications font presqué absolument défaut.
On croit cependant, avec certaine apparence de raison, que les Grecs connaissaient la composition des fermes, au moins dans sa forme la plus simple, consistant en 2 arbalétriers avec entrait, poingon et contre: fiches, formant un systéme assemblé et supportant les pannes et les chevrons. So ; L’encastrement des picces de charpente nécessii tait des trous encore visie bles sur quelques corniches. Ils y sont creusés, a intervalles égaux, avec le
plus grand soin, mais de- * vaient étre pratiqués seulement au moment de la pose des chevrons, car le temple inachevé de Ségeste n’en présente aucune trace.
3 Tuiles. — La terre cuite = et le marbre étaient les ma- - tiéres les plus employées pour la fabrication des larges tuiles adeptées pour la couverture des temples. -Fixées par un mortier sur un voligeage jointifou posces sur des chevrons assez rapprochés, les tuiles a plat
étaient recouvertes de tuiles plus petites, de section triangulaire ou demi-circulaire, qui se plagaient en recouvrement, sur les interstices longitudinaux (fig. 194). Ces recouvrements déterminaient sur le toit une aréte saillante, a l’extrémité inférieure de laquelle on assemblait une tuile debout appelée antéfixe (fig. 195), dont la décoration sculptée ou peinte est trés variable. Des faitieres découpées en forme de stéles et occupant la créte du toitempéchaient Veau de pénétrer
} f\ii 2 fe. ae .
Wale cs entre les joints qui
: ~ \ se raccordaient aux
Apa itt| AM Toa gs : SA deux rampants de
la toiture.
Certaines tuiles
RIG. 195. (fig. 194.) portent
d'un cété le recou-
vrement triangulaire destiné a éviter les infiltrations des
eaux pluviales; mais on comprendra qu'il eat été trop
cotiteux d’appliquer cette disposition 4 une matiere
aussi dure A travailler que le marbre et qu’elle ne pou-
vait étre adoptée que pour les tuiles moulées en terre.
Portes. — Les portes étaient en bois, en métal, ou en bois recouvert de plaques de métal.
Pour les grands temples, les portes en métal s’ouvraient A deux vantaux, en tournant sur des gonds fixés dans le seuil et dans le linteau. Aux tombeaux souterrains de Palatitza, en Macédoine, les portes sont en marbre.
GRECQUE
ration sculptée ou peinte qui les recouvrait (fig. 197). Pour compléter cet exposé trés:-sommaire de la
v FIG. 197.
construction méme; le temple est ala fois une ceuvre
construction des tem-
ples, disons que les .
monuments qui nous restent de Ilantiquité grecque sont batis sui-
vant les régles dune
stabilité que la science moderne ne saurait attaquer. Leur sage dé-
coration est limitée aux
dimensions et aux formes indiquées par la
sé€duisante et rationnelle, et c'est surtout le Parthénon qui offre exemple ou la raison et le gout sont associés avec le plus de perfection,
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CHAPITRE PREMIER
: PROPYLEES. ENCEINTES SACREES. TRESORS ET HEROONS.
§ 1. — Les Propylées',
Les propylées sont des entrées monumentales en forme de péristyles, élevées en avant des enceintes sacrées.
C t. Restauration de Titeux (7 dessins), Bibliothéque de l’Ecole des beaux-arts, et celle de M. Boitte (13 dessins).
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L’idée de ce motif décoratif fut peut-étre empruntée a lAssyrie et a l'Egypte, ou les temples étaient précédés de pylénes, sorte de portes massives, dont la forme se serait pliée au gofit des architectes grecs. ae Propylées d’Athénes. — Commencés par Mnésiclés, a
PLAN DES PROPYLEES D’ATHENES
en 437, les propylées de Vacropole d’Athénes (fig. 198- 199) présentent une disposition simple et grandiose (fig. 200-201-202). Un _ portique composé de six colonnes doriques conduit a cinq portes par lesquelles — on'pénétre dans J’enceinte de Vacropole. La porte du milieu est plus large ainsi que l’entre-colonnement qui y conduit. Les degrés qui régnent sur la fagade sont interrompus au droit de lentre-colonnement du milieu
| Ee b ‘
FIG. 201, ANGLE DU MOTIF MILIEU
DES PROPYLEES D’ATHENES.
Deux rangées de colonnes ioniques en bordure de cette eninée .cénirale . vest naient soulager les poutres de la toiture faite de deux rampants, comme celle d’un temple, et terminée par un fronton en facade principale et en facade postérieure.
Sur les cétés de Pordre principal, un ordre dorique plus petit en faisait ressortir les superbes proportions et donnait accés par un portique @un cété a la Pinacothéque décorée des peintures de Polygnote, et de Pautre a la terrasse, ou se trouvait alors
Pélégant petit temple de la Victoire Aptere a
1. Le plan de Mnésiclés comportait une disposition symétrique; mais l’existence du temple de la Victoire Aptére etd ¢ha, croit-on, de recevoir son exécution complete,
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La facade posterisure des propylées est homssnrtes - comme la facade panepale:
-) 5.) pig. 202. — PROPYLEES D’ATHENES.
(Détail de ordre.)
Propylées d’Eleusis. — Les propylées de l’acropole d’Eleusis, vraisemblablement inspirés de ceux d’Athenes, présentent en plan les mémes dispositions (fig. 203). On y remarquera cependant. la suppression des portiques latéraux accompagnant le motif principal.
On trouve des restes de propylées a Priéne, au temple d’Athéna sur le cap Sunium, et a l’enceinte sacrée
FIG. 203. — PROPYLEES D’ELEUSIS.
PAltis, d’autres propylées plus somptueux servant d’entrée monumentale aux gymnases et les reliant a lenceinte sacrée (fig. 204).
Ils étaient décorés de colonnes d’ordre corinthien et sont d’une basse époque.
@Olympie ow ils sont, il est vrai, de peu d’importance.
Propylees d’Olympie. — I] y avait encore a Olympie en avant des petits propylées du nord, par lesquels les processions pénétraient dans l’enceinte de
FIG. 204. — PROPYLEES D’OLYMPIE,
§ II. — Les enceintes sacrées.
Les enceintes sacrées étaient des espaces entourés de murailles renfermant le temple du Dieu et l’autel des sacrifices; souvent ces endroits Prenaient un dévelop-
ae
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LIVRE V. — CHAPITRE RARMUER
pement considérable. On y entassait une araticion de temples, de trésors et d’offrandes, et les fetes qu’on célébrait aux enceintes sacrées de Delphes et d’Epidaure,
4 Pacropole d’Athénes et 4 PAltis d’Olympie attiraient a certaines époques les populations de la Gréce entiére. Altis d’Olympie. — Mais si chaque temple, si
| potas 9 10 of Ja WD gon 3
FIG. 20§. — ENCEINTE SACREE D’OLYMPIE. (Plan état actuel.)
chaque édifice en particulier présente un ensemble harmonieux et symétrique, les Grecs se gardaient bien d’introduire la symétrie la ow elle n’avait que faire. Elle ne fut notamment jamais employée pour le groupement de plusieurs monuments dans la méme enceinte. L’Acropole d’Athénes (fig. 237-238) et l’Altis d’Olym-
pie (fig. 205-206) nous montrent sous ce rapport un désordre qui ne pouvait étre que trés pittoresque. Seule, la régularité des voies, qui servaient a la circulation des processions, était respectée; dans le reste de. Venceinte, temples, statues votives, colonnes et autels
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FIG.:205§ bis, — OLYMPLE, (Plan restauré de l’enceinte sacrée,’
étaient placés avec la plus grande liberté, presque au hasard. . oh
L’enceinte sacrée d’Olympie, récemment fouillée, renfermait un bois sacré et le temple de Zeus, objet de la vénération du lieu. On y voyait quantité d’autres sanctuaires fameux, des milliers de statues, des colonnes commémoratives des alliances de peuples, de
FRAGMENT DE L’ENCEINTE SACKEE
larges portiques, des trésors et des autels de toutes les dimensions et de toutes les formes. Les chemins que suivaient les processions y sont marqués par la disposition des piédestaux placés en bordure de ces chemins.
Deux propylées indiquaient lentrée et la sortie des
processions.
Le Téménos d’Apollon a Délos était décoré comme PAltis d’Olympie, de temples, de portiques et d’une grande quantité de statues et d’autels.
Les fouilles récentes, exécutées sous les auspices du gouvernement francais, ont mis au jour les éléments nécessaires a la curieuse restauration de ce sanctuaire de Délos qui était, depuis la plus haute antiquité, un des lieux les plus vénérés. de toute la Gréce ?,
L’Hiéron de Delphes va étre enfin déblayé ; il est permis d’espérer qu’on y retrouvera, malgré le pillage organisé dont il fut le théatre 4 plusieurs reprises ° quelques-uns des innombrables monuments consacrés par la piété et le patriotisme des petits états de la Gréce, et que les ruines du temple, bati par l’architecte Spintharos, sortiront de terre assez complétes pour donner d’une maniére certaine la solution de la question relative a l’éclairage des grands temples.
§ III. — Les trésors et les héroons.
A l’époque historique, les trésors, tout en conservant la méme destination que ceux de l’époque préhis-
i® Voir la Restauration de Délos, par M. Nénot; Etee de l’Ecole des beaux-arts. : x
2. M. Foucart, Mémoires sur les ruines et Vhistoire de Delphes. Paris, 1865.
ip
a a ay Ferg
LIVRE V. — CHAPITRE PREMIER
torique (Mycénes, Orchomeéne), n’offrent plus en plan
une disposition circulaire.
Trésors a’ Eke. — Les got d’Olympie ont
permis d’étudier les substructions de la terrasse (fig. 207) ou étaient réunis tous les trésors décrits par Pausanias. Ces ruines et les fragments d’architecture retrouvés ont permis d’établir que ces trésors avaient l’aspect de pe- ‘tits temples. Ils étaient a antes a 2 colonnesetau plusa4colonnes de facade, couronnés de frontons, les uns d’ordre dorique, les autres d’ordre ionique.
, Héroons. — On appelle heroons des édifices funéraires en forme de temple, qui, au lieu d’étre consacrés a des divinités, étaient consacrés a des héros.
-Olympie posséde en dehors de l’enceinte sacrée, prés de la chapelle byzantine, un édifice de ce genre.
L’admirable- temple de Thésée a Athénes était, a proprement parler,’ un héroon. Il avait, en effet, été construit par Cimon, fils de Miltiade, pour y
LES AGORAS. — LES GYMNASES ET LES PALESTRES
§ I. — Les agoras, les stoa et les pociles.
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FIG. 208.— L’AGORA DES GRECS, (D’aprés Palladio.)
verts, entourés de porti-
ques, ou le peuple tenait Ses assemblées et ot les citoyens s’entretenaient des affaires du pays. Certaines parties des portiques et certaines salles & proximité Ctaient aménagées de facon que les magistrats pouvaient y rendre la justice; dans Yenceinte, on trouvait des temples, des autels et les Statues des citoyens qui avaient illustré la républi« que.
I] est difficile de se figurer comment ces diverses constructions étaient disposées dans l’agora, dontsla forme et les dimensions de-
€ nn x : ; . | vaient, du reste, étre trés variables, selon VPimportance
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wh de la ville et. suivant que la cité s’élevait sur un plateau ou en amphithéatre; pour fixer quelque peu les idées, nous donnons ici (fig. 208) le plan de la place publique des Grecs, composé par Palladio d’aprés les descriptions de Vitruve.
- FIG, 209, — AGORA D'ATHENES., ( Détail de Vordre. )
Souvent, agora n’était pas circonscrite par une suite de portiques continus. On y voyait seulement deux stoa interrompues, occupant deux cétés opposés
k de la place, ou un seul portique trés vaste, A deux rangs.
de colonnes, établi sur un des cétés. Parfois, on élevait
au milieu de l’agora un édifice isolé tormé de plusieurs rangées de colonnes dans le genre du portique de
pote
DE L’AGORA D’ATHENES
Thoricos ou de la Basilique de Pestum; ces sortes de portiques avaient des formes différentes, et quelques-uns, terminés
en hémicycle, font pen-
ser aux dispositions des basiliques romaines.
En Asie Mineure, on a retrouvé quelques ruines d’agoras construites avec un certain luxe et occupant de grands espaces carrés ou rectangulaires entourés de portiques continus ; malheureusement, dans la Gréce propre, aucun exemple d’agora compléte ne nous est parvenu. I] ne reste de celle d’Athénes que le péristyle d’entrée, dont nous donnons ici les détails (fig. 209-210); il est formé de quatre colonnes dordre dorique d’une
proportion médiocre, supportant un fronton; l’entrecolonnement du milieu, sensiblement plus large que les deux autres; comme a la facade des propylées,
~+ ae rt.
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entraine une disposition spéciale des triglyphes de la frise par rapport & l’axe du fronton.
~Nous savons que souvent les portiques de l’agora étaient couverts de peintures exécutées par les plus grands artistes et destinées A mettre sous les yeux des citoyens histoire de la cité et les exploits’ des ancétres de la patrie. Les portiques ainsi décorés prenaient le nom de stoa peciles; tel était le vaste
FIG. 211. — AGORA D’OLYMPIE
peecile d’Olympie, qui occupait tout un cété de l’agora (fig. 211). Mais, a Athénes, on appelait plus spéciale- ‘ment pecile une salle située a l’entrée de l’acropole. On y pénétrait par les portiques latéraux des propylées. Ce poecile avait été peint par ‘Pancenos, Micon et Polygnote, dont les tableaux représentaient la bataille de Marathon, ou les divinités protectrices des Athéniens luttaient pour l’armée athénienne, et les combats des
Grecs contre les Amazones.
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§ Il. — Gymnases et palestres.
Les palestres et les gymnases formaient un méme établissement comprenant des espaces plus ou moins étendus, entourés de portiques et appropriés aux différents exercices du corps : la lutte, la course, le saut, le disque et le javelot.
Ces édifices comprenaient des salles disposées en exédres, des bains chauds et froids, ainsi que des endroits affectés aux cours publics de littérature et de philosophie.-
Les palestres étaient une nécessité de la civilisation grecque; toutes les villes en possédaient. Les plus connues par les écrivains anciens sont celles du Lycée et de l’Académie; c’est sous leurs portiques que Platon, Socrate, Aristote enseignaient les principes de leur belle philosophie.
Description de Vitruve. — A propos des palestres, Vitruve dit :
« Ils doivent comprendre des péristyles carrés et longs qui aient deux stades de tour. Trois des portiques, A (fig. 212), de ce péristyle doivent étre simples et le quatriéme, B, exposé au midi, doit étre double, afin que le vent ne puisse pousser la pluie jusqu’au fond, Le long des trois portiques simples sont de grandes salles ou sont disposés des exédres, C, pour les philosophes, les rhéteurs et les autres savants. Le long des doubles portiques se trouvent : au milieu, )Ephébéum, D, salle spacieuse, plus longue que large,
LIVRE V. — CHAPITRE TI, - aay @un tiers; a sa droite, est le jeu de paume, E; ensuite viennent le Chonistérium, F, et, dans le retour du portique, le bain froid, G. A gauche de l’Ephébéum est ‘Pendroit appelé PEléothésium, H, auprés duquel est le lieu frais, I, d’ou l’on communique, par un couloir,
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au calidarium, M, placé dans le retour de l’autre portigue.w |
Autour de ces constructions étaient des espaces -plantés d’arbres et entourés de portiques, N. L’un de ces portiques, O, tourné vers le nord, était double; les deux autres décoraient des endroits couverts, PP, appelés Xystes, ou s’exergaient les athletes.
Nous avons donné (fig. 212) le plan restauré par
NY
FIG, 213. — GYMNASE D’EPHESE
d’Alexandria Troas sont probablement de construction romaine, mais ils ont été édifiés d’aprés les traditions grecques sur ces sortes de
monuments.
Petit gymnase d’Olympie. — Le gymnase construit par Hadrien a Athénes avait regu les dispositions dont nous venons de parler; mais au petit gymnase d’O-
lympie, retrouvé dans
les derniéres fouilles (fig. 214), elles sont toutes différentes, et on reconnaitrait diffici-
Canina, d’aprés les descriptions de _ Vitruve et d’aprés les ruines des édifices de ce genre qu’on rencontre surtout en Asie Mineure. Ceux d’Ephése (fig. 213) et
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Le petit gymnase d’Olympie comprend une vaste cour carrée, entourée de portiques d’ordre ionique, dans laquelle on pénétre par deux grands vestibules situés 4chaque extrémité de la facade principale. Autour de la cour, et ouvrant sous les portiques, sont disposées diverses salles; l’état de délabrement de la ruine ne permet pas de leur attribuer une destination cerlaine.
Contigu au petit gymnase, ét en communication directe avec lui, est un gymnase plus grand. Mais les portiques du sud et de lest ont été seuls dégagés en partie. Ils comprennent entre eux un immense rectangle qu’on n’a pas encore essayé de déblayer.
Tout gymnase devait posséder un espace découvert ayant exactement la longueur d’un stade, ot l’on s’exercgait a la course.
STADES. — HIPPODROMES. — THEATRES. — ODEONS
MONUMENTS CHORAGIQUES.
§ I. — Les stades et les hippodromes.
Les stades étaient réservés aux courses A pied et aux combats des lutteurs et des pugilistes.
A Porigine, le plan d’un stade comportait un long rectangle bien aplani, entouré de levées naturelles ou artificielles sur lesquelles se tenaient les spectateurs. - Une des extrémités était arrondie en demi-cercle.
Avec les progrés de la civilisation, les talus du pourtour furent recouverts de gradins en marbre, comme au stade Panathénaique; et des colonnades s’élevérent autour de la piste, comme au stade de Messéne (fig. 215), qui était probablement le plus fastueux de toute la Greece. ,
Stade dOlympie — Bien qu’une des extrémités se terminat le plus souvent en demi-cercle, le stade d’Olympie présente une disposition particuliére; la piste a
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LIVRE V. —.CHAPITRE III. marty la forme d’un rectangle (fig. 216). On n’y a pas trouvé - de traces de gradins de pierre et les spectateurs se
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triangulaire, ménagées sans
doute pour faciliter Pélan des coureurs; un poteau de bois ou de bronze séparait chacun d’eux.
Les eaux de pluie, recues dans des rigoles en pierre établies tout autour de la piste, étaient portées par des caniveaux en dehors du stade et canalisées jusqu’a l’Alphée, comme toutes les eaux de lAltis.
Hippodromes. — Les hippodromes servaient aux courses de chars; ils étaient disposés sur le méme plan que les stades, Yest-a-dire quils se composaient comme eux dune longue carriére terminée par un
hémicycle; mais le tout était exécuté dans de plus grandes proportions. Sur l’axe longitudinal était disposé un long et étroit talus de terre ou de pierre a Vextrémité duquel s’élevait la borne que les chars devaient tourner.
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Pausanias vante une disposition célébre de boxes adoptée par l’architecte Cléetas 4 Olympie pour rendre plus régulier le départ : « Les chars étaient renfermés dans des espaces séparés et disposés suivant une courbe qui leur permettait de partir au signal, sans qu’aucun d’eux edit l’avance sur les autres. » Cette barri¢re. courbe au départ fut adoptée dans toute la Gréce et imitée par les Romains. .
Les hippodromes ne paraissent pas avoir été Vobjet de recherches plus grandes, ni de dispositions architecturales plus savantes, que celles que nous venons d’indiquer; en passant chez les Romains, ils deviendront au contraire les monuments ou on entassera le plus _ grand luxe d’architecture.
§ II. — Les Thédtres, les Odéons, les monuments choragiques.
L’emplacement adopté pour la construction des théatres n’était pas indifféremment choisi; on les adossait au penchant dune colline taillée en hémicycle et les gradins étaient par
fois simplement Pra- ere. 217, — THEATRE DE SEGESTE, tiqués a méme le rocher. A Ségeste (fig. 217), celui qui se trouve sur le
flanc de la colline, faisant face au temple, a 63 métres de diamétre; la scéne dont il reste quelques ruines avait pres de 25 métres et l’orchestre 16 métres.
Le théatre d’Argos pouvait, dit-on, contenir vingt mille spectateurs; il avait 135 métres de diamétre. Mais celui de Mégalopolis était, au dire de Pausanias, le plus grand de toute la Gréce (145 métres de diamétre); l’emplacement est seul reconnaissable a la forme du terrain, car les pierres des gradins et celles de la scéne ont depuis longtemps disparu.
Taillé dans le flanc d’une colline, le théatre d’Epidaure posséde encore intacts cinquante-deux de ses gradins de-marbre blanc. Il pouvait contenir douze mille personnes et son orientation était telle que, dans . Paprés-midi, les spectateurs étaient assis a l’ombre. On ne sait, du reste, si ces édifices restaient a ciel ouvert pendant les représentations, ou s’ils étaient couverts d’un « velarium »; et on pense que l’exposition au nord, assez généralement adoptée, était la seule precaution prise pour défendre les spectateurs des rayons du soleil.
Le théatre grec comportait comme les théatres modernes trois divisions nécessaires : la scéne destinée aux acteurs, l’orchestre réservé aux chceurs, les gradins pour le public.
Scene. — La scéne se composait d’un espace rectangulaire peu profond, limité de trois cétés par des murailles. qui pouvaient recevoir une riche décoration architecturale. Dans l’axe du mur faisant face aux gradins s’ouvrait la porte dite « porte royale*» par ou pénétrait le. principal acteur. A droite et a
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gauche, étaient deux autres portes dont Pune figurait Pentrée d’une caverne et l’autre entrée d’une maison. C’est en Asie Mineure qu’on rencontre les ruines les mieux conservées et Telmessos posséde intacts les restes
des trois portes (figure 218) dont nous venons de parler.
De chaque cété-en retour de la scéne était une autre porte; celle du cété droit était censée ouvrir sur l’agora et DPautre sur la campagne.
Outre les dispositions que nous venons d’indiquer, la scéne présentait, dans certaines parties, notamment sur les cOtés en retour, des décors peints sur des portants triangulaires montés sur pivot, ce qui permettait de varier quel-
-que peu les décors sui-
‘DE TELMESSOS,
THEATRE
(Disposition des portes de la scéne.)
vant les besoins des représentations. Un dessous machiné était aménagé pour les changements a vue et les
apparitions.
Des fragments de colonnes doriques et des débris d’architraves, de frontons et de statues, trouvés dans les fouilles du théatre de Dionysos a Athénes prouvent que
la scéne était rehaussée d’une décoration architecturale
a demeure.
La scéne était élevée d’environ 1™,50 au-dessus de
Vorchestre.
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Le premier rang inférieur était occupé par les
siéges des archontes et des prétres; ces si¢ges (fig. 220),
plus richement décorés et légérement creusés, devaient étre recouverts de coussins pendant les représentations.
La forme bien plus simple des autres rangs de gradins, quoique légérement variable dans différents exemples (fig. 221), ne vaut guére la peine d’etre ¢tudiée ici,
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Bien plus intéressante serait étude des moyens employés dans les plus grands théatres pour les dégagements des gradins supérieurs. Le plan que nous donnons (fig. 222) est destiné a indiquer le systeme employé quelquefois déja par les Grecs. Les gradins supérieurs ne sont figurés que d’un cété de l’axe; de l’autre sont
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FIG. 222, — THEATRE D’OEZANI,
dessinés les nombreux escaliers des dessous, les circulations, et les larges dégagements nécessaires pour éviter les encombrements et pour faciliter l’accés rapide a toutes les places de Venceinte.
Odéons. —- Les odéons* étaient des théatres plus petits réservés aux représentations musicales. Batis sur plan demi-circulaire et quelquefois sur plan cir-
1. Voir, a VEcole des beaux-arts, la Restauration de VOdéon de
Regilla, par M. Daumet.
culaire, ces édifices étaient couverts.
L’odéon que Peériclés fit construire 4 Athénes prés du thédtre de Dionysos possédait, dit Plutarque, « un nombre considérable de siéges et de colonnes. La toiture, décorée A A fee - des mats et des antennes des vaisseaux perses, faisait penser 4 la tente de Xerxés. »
L’odéon qu’Hérode Atticus fit batir sur la pente méridionale de lacropole, en mémoire ‘de sa femme Regilla, surpassait en magnificence et en grandeur tous les édifices de ce genre, Les poutres et le plafond étaient en bois de cédre. Il avait environ 8o métres de diamétre et pouvait contenir, dit-on, 6,000 spectateurs.
Monuments choragiques. — Elevés en Vhonneur des choréges qui avaient remporté le prix des chceurs dans les jeux publics, les monuments choragiques étaient de petits édicules, souvent des colonnes, ou en-
Fic. 323.
MONUMENT CHORAGIQUE i “ is aA ates wien core de simples piédestaux sup-
(Moitié de la facade.) | portant les trépieds consacrés a
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Dionysos. Dans l’ancienne Athénes, il y avait une rue tout entiére, « la rue des trépieds », qui était remplie de ces sortes de monuments.
Monument de Lysicrate. — Le monument Chore gique de Lysicrate subsiste encore aujourd’hui trés bien conservé : c’est un petit édicule rond d’ordre corinthien porté sur un soubassement carré a bossages | (fig. 223).
Ses six colonnes sont engagées et supportent un bel entablement, dont la frise est couverte de bas-reliefs; la curieuse toiture en écailles est formée d’une seule pierre et les gracieux enroulements qui la couronnent se terminent par une sorte de chapiteau A feuilles
d’acanthe, sur lequel posait un trépied.
Non loin de la est la colonne du Thrasylos , qui parait avoir soutenu un trépied.
ACROPOLES ET FORTIFICATIONS DES VILLES
§ I. — Les maisons helléniques.
[és vestiges retrouvés a Athénes, a Corinthe, a Syracuse, ne sauraient nous donner une haute idée du bien-étre de la vie domestique des anciens Grecs : les maisons y sont petites, se composant d’une ou de deux
chambres, en partie tracées dans le roc. Il est présumable que les murs supportant la toiture étaient en terre, ou en maconnerie de pierres reliées par un mortier de terre délayée; cette fagon de construire, qui a dt toujours subsister pour les maisons les plus simples, n’entrainait pas de décoration architecturale.
Les habitations plus importantes dont les ruines nous sont connues!, par exemple, celles de Palatitza
1. Voir pour le plan d’une maison grecque retrouvée a Délos, le Bulletin de correspondance heliénique, 1885. — Plan dune maison a Palatitza : Mission en Macédoine de MM. Heuzey et . Daumet ;
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(fig. 225), et de Délos (fig. 227), sont elles-mémes trop peu complétes pour que nous puissions en déduire ce qu’étaient les demeures helléniques les plus luxucuses; car il est certain qu’a une époque relativement tardive, le luxe s’était introduit dans les habitations, et Démos-
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PALAIS DE PALATITZA.
( Plan.)
‘théne dit dans son discours contre Aristocrate : « Ceux
qui considérent la maison de Theémistocle, celle de Miltiade et des autres grands hommes de ce temps-la,
- yoient que rien ne les distingue des maisons ordinaires ;
mais, de nos jours, l’opulence des particuliers qui se
mélent des affaires de |’Etat est portée au point que les
uns se font construire des palais qui dépassent en magnificence et en beauté nos plus grands édifices. » I] faudrait peut-étre, sur ce point, s’en rapporter a Vitruve, qui donne de la maison hellénique une description détaillée, ou se montrent l’ampleur des dimensions et le gout des dispositions architecturales qui régnaient dans quelques-unes de ces fastueuses demeures.
Description de Vitrur'e. — « I.es Grecs batissent au-
$sbars-rnmi+
D’APRES VITRUVE
trement que nous. Is n’ont point de vestibules, mais de la premiere porte on pénétre dans un passage ov, d’un cété, on trouvait les écuries, de l’autre, le logement du portier. Au bout de ce passage, qu’on appelait Thyrorion, est une autre porte donnant accés dans. le péristyle, entouré de portiques de trois cétés. Au midi, il y adeux antes, fort €loignées l'une de l’autre, supportant un
Ss
says :
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Portail. Au milieu de l’espace compris entre les antes est une large baie ouverte dans un endroit appelé Prostas par les uns, et par d’autres Paraston; a l’inté-
_ vieur, il y a de grandes salles oi les femmes filent avec
les servantes. A droite et a gauche du Prostas sont des chambres appelées Thalamos et Antithalamos. Autour des portiques il y a des salles a manger, des chambres; cette partie de la maison, A (fig. 226), s’appelle Gynécénitis. A cette partie est jointe une autre dont les péristyles sont formés de portiques plus larges; ils sont egaux en hauteur. Quelquefois le cété regardant le midi a des colonnes plus hautes. Cette portion de la maison a de plus beaux vestibules et de plus belles portes que Yautre. Les portiques sont ornés de stuc et lambrissés de menuiserie. Le long des portiques du nord, il y ades salles 4 manger appelées Cyzicénes et des galeries de tableaux. Sous les portiques de orient, sont les bibliothéques; a loccident, sont les salles de conversation. Enfin, au midi, sont de grandes salles carrées, si grandes et si spacieuses qu’elles peuvent contenir facilement quatre tables et trois si¢éges en forme de lits, avec la place suffisante pour le service et pour les jeux; c’est dans ces salles que se font les festins des hommes,
_ puisqu’il n’est pas d’usage que les femmes se mettent a
table avec eux. Ces} péristyles se nomment Andronitides, B, parce que les hommes y habitent seuls.
« A droite et a gauche de ces appartements, sont des appartements plus petits qui ont des portes particuliéres, des salles, et des chambres fort commodes. Elles sont destinées aux visiteurs qui ne logent point dans les appartements des péristyles.
« Ainsi, les Grecs opulents avaient des appartements
de réserve, C, avec
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toutes les commodités, ow ils recevaient ceux qui étaient venus de loin loger chez eux. Aprés les avoir traités le premier jour seulement a leur table, ils leur envoyaient chaque jour des présents qui venaient de la campagne et laissaient leurs hdétes vivre chez eux, dans leurs appartements particuliers, en toute liberté.
« Entre les péristyles dont nous avons parlé, et les appartements des étrangers, il y a: des passages appelés mésaules parce qu’ils sont entre deux aules. »
Si, a Vintérieur, les riches maisons grecques étaient accompagnées des péristyles, des vestibules et des salles que Vitruve décrit si longuement, lextérieur devait en
étre fort simple. Seule, la " porte d’entrée (fig. 227) était susceptible de recevoir une décoration architecturale plus ou moins somptueuse ; et,
(Plan et facade du vestibule mente les” piéces Ss ‘éclairant pluie
sur les cours, absence de
fenétres en facade donnait a l’extérieur des maisons un aspect d’une extréme froideur. Cependant certains
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“orateurs ou poetes du ive siécle prétendent. que, 4 Athénes et 4 Tanagra en Béotie, les facades étaient, comme les vestibules, rehaussées de peintures a l’encaustique, sans que nous sachions la facon dont cette décoration était disposée. Nous croyons, toutefois, que Pompéi peut assez bien donner Vidée de la maniére dont les maisons grecques étaient décorées, tant a l’in-
térieur qu’a l’extérieur.
§ Il. — Les monuments funéraires.
Les fouilles de la route du Céramique, 4 Athénes,
nous ont montré les monuments intéressants et
at
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FIG, 22 8. — FRAGMENTS DE STELES FUNERAIRES
de formes trés différentes dont elle était bordée (fig. 230), Des stéles décorées de rosaces et de bas-reliefs et cou-
ronnées d’enroulements de palmettes et de feuilles d’acanthe (228-229) se rencontrent en méme temps que des dalles placées debout et terminées par une simple moulure ou par un fronton. Ce sont encore de simples pierres portant une inscription, des fats de colonnes, etc., qui montrent que chaque sépulture était proportionnée a la richesse de la famille du mort. .
Les tombeaux des Sicyoniens étaient différents de ceux que nous venons de citer, et Pausanias nous indique la fagon dont la plupart @entre eux étaient construits :
« Us batissent un petit mur eae : Rie’ qui regne tout autour, puis ee ee Sow mira eae ils élévent quatre colonnes <a qui soutiennent un toit in- _cliné comme la couverture
FIG. 229. des temples... En avancant
. vers la ville, on trouve le
tombeau de Xénodie; ce tombeau n’est pas fait comme les autres, car on a voulu qu’il fut orné de peintures, et celles-la sont aussi belles aps celles qu’on peut voir ailleurs. » :
Sépultures macédoniennes. — En Macédoine, les sépultures sont souterraines; elles se composent de plusieurs chambres votitées en berceau par claveagux appareillés, posés sans ciment. Les vottes et les parois sont couvertes. de stucs et de peintures. La derniére
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chambre contenait un ou plusieurs. lits de pierre sur lesquels étaient étendus les morts. La facade de ces hypogées s’annongait par une ordonnance ionique; des portes de marbre roulant sur des gonds d’airain en fermaient l’entrée; ces portes rappellent dans leur ensemble celle que nous donnons (fig. 93) et qui a été trouvée a Délos. On a rencontré des sépultures souterraines de ce genre a Kafalovo, a Palatitza et 4 Pydna’. Certains tombeaux de Delphes et d’Egine ont quelque analogie avec ceux que nous venons de citer,
Asie Mineure, — Le méme mode de sépulture était usité en Asie Mineure; les tombeaux creusés dans le rocher se divisaient en plusieurs chambres rectangulaires, communiquant entre elles par des portes a linteaux trés simples; au dehors les facades taillées dans la masse du rocher imitent des constructions en bois; certaines sont d’ordre ionique, couronnées en fronton : tels sont les tombeaux qu’on rencontre en Lycie.
Tombeau de Théron a Agrigente. — On trouve encore en Asie des tombeaux isolés en forme de temples (fig. 231) rappelant, au style prés, l’édifice vulgairement appelé tombeau de Théron 4 Agrigente. Ce dernier monument (fig. 232) est remarquable en ce que son ordre ionique soutient un entablement dorique; des colonnes ioniques engagées aux angles de I’édicule supportent, en effet, un entablement dont la trise est ornée de triglyphes. Au milieu de chaque face, entre les colonnes, est une porte tracée dans l'appareil méme, purement
1. Consulter pour de plus longs développements : Mission de Macédoine, de MM. Daumet et Heuzey.
FIG. 232. — TOMBEAU
DE THERON A AGRIGENTE.
le tout repose sur un haut soubassement appareillé, Le
plan du monument est carré, son élévation affecte une forme légérement pyramidale. Bien qu'il soit trés soigneusement construit, on doit le considérer comme appartenant 4 une basse époque’*.
Le tombeau de Micipsa (fig. 233), en Afrique, rappelle
FIG. 23 3. — TOMBEAU DE MICIPSA
dans le paralléle d’ordres ioniques
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dans son soubassement la disposition de celui de Theron. I est carré et couronné par quatre frontons supportés par huit colonnes doriques.
Sépultures de Cyréne. — Il nous faut encore citer les magnifiques tombeaux de Cyréne (fig. 234). Le
FIG. 234. — FRAGMENT DE LA NECROPOLE DE CYRENE
rocher y a éte coupé en terrasses qui y déterminent plusieurs voies le long desquelles sont rangées les sépultures; elles consistent en chambres sépulcrales, taillées dans le rocher, précédées de portiques 4 colonnes en général d’ordre ionique. Outre les monuments creusés dans le roc, Cyréne posséde des édifices funéraires isolés intéressants a étudier.
fig. 55, un autre exemple de colonne ionique soutenant un entas blement purement dorique (temple d’Empédocle a Selinonteé).
1. Nécropole de Cyréne : Smith and Porcher ; Discoveries a Gyrene.
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Mausolée d’Halicarnasse. — Mais le plus remarquable de tous les monuments de ce genre que nous ait légué l’antiquité grecque, c’est, sans contredit, le fameux mausolée qu’Artémise, reine de Carie, fit élever dans Halicarnasse a lamémoire deson époux! (fig. 235).
FIG, 235. —- TOMBEAU DE MAUSOLE. (Restauration,)
; Cet édifice, ceuvre du célébre architecte Pythios, était décoré de colonnes d’ordre ionique portées sur.un haut soubassement inférieur. I] se terminait par une pyramide au sommet de laquelle se trouvait un quadrige
1. Restauration de M. Bernier, Bibliothéque de l’Ecole des beaux-arts. 5
a ees
colossal de marbre blanc avec les statues de Mausole et d’Artémise, sculptées par le méme Pythios. Le mausolée servit de type 4 une foule de tombeaux
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avoir recu des proportions particuliérement heureuses, qui le firent copier dans les principales productions de
‘école de Pythios.
Voies des tombeaux. — - Nous avons déja parlé des tombeaux du Céramique, a Athénes (fig. 230); nous devons ajouter que les nécropoles grecques s’étendaient’ souvent fort loin de la cité. Dans Pisthme de Corinthe, on peut suivre dans trois directions les anciennes voies des tombeaux?.
§ III. — Les acropoles et les fortifications des villes.
Avant les invasions des Perses, les acropoles semblaient avoir perdu, depuis longtemps déja, le caractére de simples citadelles, qui avait fait choisir, pour
‘les élever, des plates-formes d’un. accés difficile. Au ) P
v® siécle, les villes avaient cessé d’étre groupées au pied du rocher de Vacropole, en s’étendant au loin, avaient elles-mémes leurs propres murailles flanquées de tours; il s’ensuivait que la citadelle, dont le besoin se faisait moins sentir, était devenue rapidement un lieu particuliérement vénéré, une véritable enceinte sacrée; et ce n’est plus qu’a la derniére extrémité, et lorsque les remparts de la ville auront été forcés, que les murs de
- Yacropole. serviront de dernier refuge aux défenseurs.
Acropole d’Athénes. — On peut se faire une idée des acropoles du v* siécle, d’aprés e¢elle d’Athénes?.
1. Voir les Fouilles aux jeux isthmiques ds M. Monceaux. (Gazette archéologique, 1884-1885.) 2. Restauration de VAcropole d’Athénes, par M. Lambert, bibliot. de ?Ecole des beaux-arts. —L’Acropole d@’A theénes, Beulé ARCHIT. GRECQUE 17
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lA, Propylées.
B. Statue d’Athéna Promachos
C, Parthénon,
D. Erechthéion,
FE. Entrée du Parthénon.
F. Temple de la Victoine Aptére.)
H, Temple @Athéna Ergané,
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(fig. 237). Elle renfermait, avec d’autres sanctuaires disparus, le Parthénon, chef-d’ceuvre d’Ictinos et de Phidias, l’Erechthéion, le temple d’Artémis Brauronia, un nombre considérable d’autels et de statues, parmi lesquelles une des ceuvres de Phidias, le colosse d’Athéna Promachos, dont le torse doré se voyait de la pleine mer, dominant d’un tiers le Parthénon et les frontons des superbes Propylées.
C’est sur l’acropole d’Athénes qu’il nous est encore donné de voir les ceuvres les plus remarquables de Vantiquité grecque?.
Fortifications. — Les fortifications d’une cité hellénique comprenaient d’abord l’acropole, située a l’intérieur de la ville sur un rocher élevé; puis les remparts et les ouvrages qui constituaient les défenses de l’enceinte de la cité.
Les murailles dé l’enceinte, assez épaisses par le haut pour qu’un chariot pat y tourner librement, étaient baties avec un soin extréme; elles étaient crénelées et flanquées de tours carrées ou rondes couronnées ellesmémes de créneaux. Ces tours, divisées en plusieurs étages, étaient coupées de place en place par de longues meurtri¢res pour les archers; des entailles visibles au
1. Les fouilles importantes récemment entreprises par le gouvernement grec sur l’acropole, ont fait découvrir entre le Parthénon d’Ictinos et ’Erechthéion, en partie engagés sous le mur sud de ce dernier temple, les substructions dun vieux sanctuaire et quelques fragments de colonnes en pierre calcaire. Si ce sont la les restes du vieux Parthéncn, s?il était encore debout au temps des guerres médiques et s’il fut ensuite Pobjet dune restauration, il ne pouvait plus exister au siécle de Périclés; la conservation de ce vieux temple aurait empéché la construction de la facade sud de l’Erechthéion.
Cee aN
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sommet des murs et des tours servaient a l’encastrement des poutres des planchers ou se placaient les soldats pour combattre.
Assez rapprochées les unes des autres, les tours de VYenceinte communiquaient entre elles par des galeries votitées. Des escaliers et des pentes douces conduisaient de la ville aux remparts.
Les portes donnant accés dans la place étaient surtout Vobjet de défenses particuli¢rement savantes; il fallait, pour y arriver, faire de nombreux circuits entre de hautes murailles; en outre, les portes étaient gardées a droite et 4 gauche par des tours percées de nombreuses meurtriéres et elles étaient précédées d’ouvrages fortifiés bien plus importants.
On suppose que le pied des murailles était défendu par un fossé, quelquefois méme par un second mur et par un second fossé. Des tours isolées, sorte de petits torts détachés, étaient placées sur des points culminants dans des positions qu’il était nécessaire de protéger.
Les murs de l’acropole d’Athénes, rebatis, aprés l’invasion des Perses, avec tous les fragments des temples incendiés, existent encore en partie et ne sont point détendus par des tours que l’escarpement du rocher ren-
dait inutiles. Au contraire, les murailles de Poestum,
batie dans la plaine, étaient flanquées de nombreuses
tours carrées encore visibles; cette enceinte avait en-
viron 7 métres de hauteur. Une des portes, bien conservée, est couverte par une volte appareillée par claveaux. .
Les murailles de Sunium, élevees pendant la guerre
yom
du Péloponnése, présentent des parties assez completes pour étre étudiées; elles étaient baties avec le plus grand soin et défendues par des tours carrées ou rondes.
(D’aprés Blouet. Fortifications de Messéne, )
PLAN ET COUPE DE LA PORTE DE MEGALOPOLIS
Fic. 239.
Fortifications de Messéne. — Au reste, toutes les villes de la Gréce gardent des vestiges plus ou moins frustes de leurs enceintes; mais les fortifications de
-~ 1 ° : na S- s _ 2S oO ° 3 q ae (‘xaro[q seadv.q ) 3 4 *"SITOGOTYOAW Ja ALUYOd — “ANGSSAW AG SNOILVOIAILUOA — ‘OFZ ‘ora 3 | z a) a <2 as mae o i [ea] noe ea res 2 B a a ir bey oe pin a Sa =} Pe ean An-Zea es a iS a Oa eS | = e , as Earnie NCAT al ea cs a, Aa WA fede 53 oa cea ot S n : oe ee = — om ron ~ eS 5 = ‘e = 2 & “Oo 2 D 3 2 oO =z os
; : . * 9 x z Sey ose : Jie pbc the Siti SP Tt ce ee {oi ia Staats. in) co Ar ae > Oe See ee a er ee ee A
L’appareil des murs consiste en deux parements de pierres de taille, disposées par assises horizontales, relies de distance en distance par, des blocs quitraversent tout le mur. Le vide entre les deux parements est rempli d’un blocage de petits matériaux.
La muraille crénelée est tlanquée de tours carrées et rondes percées de longues meurtriéres. Des galeries voutées mettaient les tours en communication. Enfin des escaliers servaient 4 monter de la ville sur les remparts.
Aujourd’hui, la ~ porte de Mégalopolis, celle de Laconie et quelques tours sont encore debout, quelques-unes . méme dans un état
FIG, 241. — PORTE A MESSENE,. de conservation par-
fait (fig. 241).
La porte de Mégalopolis était carrée; son linteau _ était formé d’un énorme bloc de 5™,80 de long. Elle . était défendue par deux tours carrées et précédée d’une ‘cour de 60 métres de diamétre, entourée. de hautes murailles faisant office d’ouvrage avancé (fig. 239-240).
Pausanias trouvait les fortifications de Messéne les plus belles constructions de ce genre, et, aujourd’hui encore, elles présentent le plus grand intérét. Le périmétre considérable circonscrit par les ouvrages fortifiés, donneraita penser que la ville n’était pas seule comprise
ah 5 it Ly Le i, $ UU TaN atte
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dans l’enceinte, et que les Messéniens y avaient enfermé des champs ow ils pouvaient, en temps de guerre, faire
paitre de nombreux troupeaux.
Les murailles de Phigalie sont, aprés celles de Mes-
-séne, les plus intéressantes 4 consulter; elles donnent
des indications précieuses sur Parchitecture militaire dune époque plus ancienne. De 2™,50 4 3 métres d’épaisseur en moyenne, les murs sont batis en appareils polygonaux bien travaillés et ont un développement considérable. Les tours qui bordent les murailles du cdoté de est sont mieux conservées; on y remarque la curieuse porte (fig. 242) dont la po nserwerioe cee ao ET TOUR DE PHIGALIE.
barbare, ferait attri- (Elévation et plan.) buer a certaines parties de Venceinte une trés haute antiquiteé.
Tour d’Andros. — La Gréce posséde quelques fragments de fortifications isolées : ce sont spécialement
_des tours d’observation, placées en général sur le bord
de la mer ou sur des roches élevées. La tour de ile d’Andros est digne d’étre citée, 4 cause de son bel état de conservation.
Le soubassement est occupé par une salle votitee par assises horizontales, posées en encorbellement, et on y voit nettement les traces de lescalier circulaire
qui conduisait a la plate-forme. Les créneaux qui figurent sur notre élévation restaurée (fig. 243) sont aujourd’hui disparus.
L’acropole d’Orchoméne en Arcadie avait, sur un rocher isolé, une tour dont on retrouve quelques restes. .
Enfin, Actor en posséde une ot on
L’ART A L’>EPOQUE MACEDONIENNE. — LA DECADENCE DE LL ART GREG
§ 1. — L’erchitecture ionique en Asie Mineure.— L’art sous la domination macédonienne.
Dans la premiére moitié du 1v® siécle, les trois ordres d’architecture avaient été employés ensemble au temple d’Athéna Aléa a Tégée. Cette association produisait, parait-il, un effet décoratif trés heureux;
mais, pendant quelque temps encore, cette tentative ne fut pas renouvelée dans la Gréce propre. Hors de ce pays, tantét les architectes unirent les différents ordres, tantdt ils les employérent séparément.
Monuments de l’école de Pythios. — Avec Pythios,
TEMPLE D’HERA A SAMOS, TEMPLE DE PRIENE,
aussi habile sculpteur que grand architecte, nous assistons, en Asie Mineure, 4 la fondation d’une nouvelle école d’architecture. Elle bannit le dorique, plus com-. munément employé jusqu’alors, pour adopter exclusisivement l’ordre ionique, qu’elle traite avec le plus
DU TEMPLE D’APOLLON DIDYMEEN
pour les temples, la forme diptére; les colonnessont plussveltes, leurs chapiteaux moins élevés, etleurs volutes moins développées, se relient sur la face par des moulures_horizontales; les bases com:
portent, dans un
méme monument, des profils-divers (fig. 245-246), dont les moulures sont en outre recouvertes de sculptures variées. Les denticules qu’on rencontre par exception
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lui-méme. Ces deux monuments étaient considérés dans Pantiquité comme des modéles de godt, et nous savons que le temple de Priéne servit de type aux temples ioniques qu’on édifia dans la suite; Pceonios d’Ephése et Daphnis de Milet en imitérent les héureuses dispositions et les belles proportions au fameux temple d’Apollon Didyméen ! (fig. 248-249).
Il faut encore citer comme appartenant a cette époque la reconstruction, entreprise par les Ephésiens, du grand temple d’Artémis, bralé par Hérostratos, et les monuments dont Alexandre dota sa ville d’Alexandrie.
Mais, avec la seconde moitié du 1Vv° siécle, l’art grec s’altére, se modifie et tend 4 la décadence. L’architecture perd de sa simplicité, son dessin et ses formes n’ont plus de caractére. Toutefois la décadence du gout se fait beaucoup plus sentir dans les productions de la peinture et de la sculpture que dans celles de I’architecture, qui, parfois encore, produit des ceuvres dignes d’étre admirées.
Description du bitcher d’Ephestion. — Si le gout. commence a manquer d’élévation, l’esprit inventif des artistes est toujours aussi brillant et aussi fécond. A ce _ propos, il ne paraitra pas inutile de citer ici la description que fait Diodore, du magnifique bicher élevé par Alexandre pour consumer le cadavre d’Ephestion.
« Le roi rassembla d’habiles architectes et un grand nombre d’ouvriers qui iurent chargés de la construction du bicher. On commenca par jeter a bas dix
Rayet, Temple d’Apollon a Didyme
stades de la muraille dé la ville et l’on fit choisir dans cette démolition les briques cuites qui devaient étre réemployées. On aplanit ensuite le terrain pour former emplacement nécessaire a recevoir le bucher, qui fut
élevé sous la forme d’un quadrilatére dont chaque ’ cété avait un stade de long. Cette batisse fut divisée en trente compartiments ou chambres sépulcrales, dont les plafonds furent recouverts avec des troncs de palmiers, de facon toutefois que l’ensemble conservat toujours les figures d’un carré régulier. Le pourtour de la construction était revétu de magnifiques décorations, La partie inférieure, au-dessus des fondations,: était chargée de proues de vaisseaux, dorées, au nombre de - deux cent quarante, garnies de leurs épotides, sur lesquelles étaient placés deux archers a genoux de 2 métres de hauteur et des figures d’hommes armés ayant 2™,5o0. Lesintervalles entre les groupes étaient remplis de draperies teintes en pourpre. Au-dessus de ce soubassement qui formait un premier étage, on en voyait un second orné de candélabres de 7™,50 de haut, dont les anses étaient ornées de couronnes d’or et, au-dessus des flammes, étaient des aigles les ailes déployées ; sur les piédestaux de ces candélabres, des dragons dirigeant leurs regards vers les aigles. Au troisiéme rang, étaient représentées des chasses de divers animaux. Au quatriéme, un bas-relief doré représentait des combats de Centaures. Au cinquiéme, des figures de lions et de taureaux en or. Au-dessus, des trophées d’armes barbares : et macédoniennes disposés de manieére a indiquer les victoires des uns et les-défaites des autres. Enfin, au sqmmet, étaient élevées des figures creuses de sirénes, dans
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Vintérieur desquelles étaient cachés des musiciens chargés d’exécuter des hymnes funébres. La hauteur du monument était de plus de 65 métres. »
Diodore nous donne aussi la description du char qui conduisit a Babylone les restes d’Alexandre.. [1 était décor€é d’une ordonnance ionique ét sa composi-
tion si magnifique nous montre Dart de cette époque
empreint d’une fécondité qu’il est curieux de constater,
Ce n’est plus, en effet, ni le caractére ni la beauté de
formes irréprochables qui tenteront les artistes, archi-. tectes ou sculpteurs de la période de la décadence. L’abondance et la fantaisie, accompagnées d’une merveilleuse facilité d’exécution, ’emporteront sur les qualités qui ont fait la gloire des artistes du siécle de
Peériclés et leur ont inspiré des ceuvres que la postérité ne se lasse pas d’admirer.
~ -§ IL. — Decadence de l’art.
Les artistes grecs en Asie et en Egypte.
Nous avons étudié avec: les -développements que
_comportait le cadre restreint dont nous disposons, les
monuments de la belle époque grecque; sous Alexandre ~ et ses successeurs, les traditions s’en vont, les querelles intestines achévent d’enlever le peu d’esprit national qui subsiste. Quelques cités ont encore quelques alternatives d’indépendance et c’asservissement, mais la noble émulation qui avait fait naitre de si. grands artistes n’existe plus, les villes sont ruinées, et nous
assistons a la décadence complete de I’art.
ARCHIT, GRECQUE. r8*
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Cette période qui présente un intérét médiocre pour
FIG. 250. — TOUR
DES VENTS A ATHENES, (Elévation et plan.)
Pétude de Varchitecture, n’exigera qu’une rapide description.
Constructions — de ladécadence.— En Gréce, sous Vadministration de Vorateur Lycurgue, qui rendit a Athénes une prospérité passagére, le théatrede Dionysos. fut achevé, ainsi que le stade et le ly-
cée. Vers la méme époque, Philon continue ou répare le.
temple de Kora et la salle initiation aux Mystéres, a Eleusis; Athénes voit s’élever le portique d’Attale, les bassins et arsenal du Pirée.
Tour des Vents.— Latour des Vents d’Athénes semble appartenir A cétte période de
Veéeritable édifice d’utilité publique, ce monument, dont
nous présentons le plan et la fagade restaurée (fig. 250),
Si ae
we Sr
rouette.
canalisations sont encore vi-
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était une construction octogone, en marbre blanc du
pentélique, dans laquelle on penétrait par deux portes
~acolonnes corinthiennes surmontées @un fronton. Cet
‘édifice avait environ 13™ ,50, compris l’entablement, dont la frise trés élevée. était décorée des figures symboliques des vents correspondant a chaque face de la
construction. Au-dessous de chacune de ces figures, on
avait disposé les lignes d’un cadran solaire. Suivant Vitruve, le sommet du toit était occupé par
un triton de bronze monté
sur un pivot et servant de gi- ;
Liintérieur renfermait une horloge hydraulique dont les
sibles sur le sol.
En Asie Mineure, les ar-
5 ‘ Nips ee > Pk play aad ae ry eas chitectes cherchent a s’inspi-. "1% 75
: 5 F DE LA PORTE rer des modéles quils ont
sous les yeux, mais ils en changent les dispositions et en dénaturent les formes. C’est ainsi qu’Hermogéne supprime, aux temples de
DE LA TOUR DES VENTS
_ Téos et de Magnésie, la colonnade intérieure des por-
tiques latéraux et apporte aux profils des bases des colonnes des modifications regrettables. Un autre architecte, Thargélios de Tralles, substitue au temple @’Asklépios , Vordre corinthien a Vordre i ionique.
Mais les productions de l’architecture devienncnt de plus en plus rares, tant en Gréce qu’en Asie
aE Sy ge See,
Sis Mineure. Les meilleurs artistes ne pouvant plus vivre de leur art dans leur pays natal, sont réduits 4 aban- ¥ donner leur patrie. Ils apparaissent en Egypte a la cour de Ptolémée Philopator et construisent a Alexandrie ‘des temples, plusieurs palais, lUniversité et lefameux . p
Bh -phare qui éclairait le port. Ils ne sont pas moins bien. >>. ~ accueillis 4 la cour des Séleucides de Syrie. 2 fs. ~*~ Acropole de Pergame. — Le roi Euméne II de Per- |
VUE RESTAUREE DU GRAND AUTEL DE PERGAME
a game fait construire par des artistes grecs plusieurs i . monuments sur l’acropole (fig. 253) et, entre autres, - Vimmense autel qu'il éléve a Zeus et A Athéna (fig. 252).
. Les ruines de cet important édifice ont été récemment explorées; Vautel se dressait au milieu d'une trés grande esplanade carrée, entourée de portiques d’ordre’
-jonique; on y accédait par un vaste escalier droit, compris entre les soubassements des portiques, et des rampes conduisaient au bas de l’acropole. Le monument ¢tait
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orné de hauts-reliefs trés mouvementés, représentant la
lutte des Dieux contre les Géants (fig. 254). Le carac-—
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Zz a of wm i+} me AU Y : I» A “Ua\\ D Un yt a Me tére purement décoratif des sculptures semblerait démontrer que cet édifice avait di étre élevé rapidement. L’architecture se ressent de la méme préoccupation.
a78 " LARCHITECTURE GRECQUE.
L’Ecole. de Pergame nous montre que les artistes de
cette époque, tout en produisant des ceuvres exécutées
CHAPITRE: II
_LA GRECE SOUS LA DOMINATION ROMAINE LES INFLUENCES DE L’ART GREC SUR L’ART ROMAIN LES ARTISTES GRECS EN ITALIE.
A Pépoque de la domination romaine, C’est surtout _ a Rome que nous retrouvons les artistes grecs. Is y font revivre, en les modifiant pour les besoins _ | des vainqueurs, les traditions quicses | avaient fait la grandeur de leur
patrie.
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cue; Marcellus, Mummius, Scaurus avaient pillé Syracuse, Corinthe, Sicyone; Sylla avait envoyé 4 Rome un certain nombre de colonnes du temple de Zeus Olympien (fig. 256) pour en décorer le temple de - Jupiter Capitolin,
Avec Néron, les plus belles ceuvres de Dart grec passérent en Italie; les plus vieux sanctuaires, Olympie, Athénes, Ecce furent pillés; l’enceinte sacrée de Delphes, saccagée, fournit a elle seule cing cents statues de bronze qui vinrent orner les forums, les oe et les palais impériaux.
Cependant, depuis la conquéte, Néron était le pre- _ mier empereur qui eut dépouillé les monuments de la Gréce pour enrichir les édifices de Rome. Jules César et Auguste avaient au contraire embelli la Gréce, restauré a Athénes le portique d’Athéna Archégétis et consacré le temple de Rome et d’Auguste. y
Hadrien, qui fut pour la Gréce un véritable bienfaiteur, releva Delphes de ses ruines, batit 4 Athénes plusieurs temples, un gymnase, une bibliothéque, et eut la gloire d’y achever enfin la construction du grand. ee de Zeus Olympien.
' Peu aprés, sous le régne d’Antonin, un simple particulier, Hérode Atticus, éleva au pied de l’acropole le magnifique odéon dont il reste aujourd’hui des rui- -nes si imposantes, couvrit de siéges de marbre les de-
grés du stade panathénaique restauré par Lycurgue, et batit le chateau d’eau qui se dresse 4 Olympie sur la terrasse des Trésors, prés de l’entrée de |’Héraion. C'est “vers cette époque que Pausanias visitait les différents pays de Ja Gréce dont il nous laissait les précieuses
descriptions. C’est par étude des édifices construits pendant cette derniére période de l’art que doit se terminer notre examen rapide de l’architecture grecque. Temple de Zeus Olympien. — Athénes possede des restes intéressants de deux des monuments élevés par
- lempereur. Hadrien : ceux du grand temple de Zeus, et
ceux de l’arc d’Hadrien.
Le temple de Zeus dont nous donnons le plan (fig. 256), était un édifice décastyle diptére a vingt-deux colonnes sur les facades latérales.
Ce monument de 108 métres de long sur 52 métres de large ne comptait pas moins de cent vingt colonnes de 18™,30 de hauteur par 2 métres de diamétre.
Entreprise par Pisistrate, probablement dans le style dorique etcontinuée par ses fils, la construction de cet énorme sanctuaire fut reprise en style corinthien, et apres toutes sortes d’alternatives fut terminée. par Hadrien 7oo ans aprés le commencement des travaux.
L’entablement (fig. 258), montrera combien, méme a Athénes, l’architecture avait perdu de son caractére.
Arc d’Hadrien. — I) existe, tout prés des restes du grand temple de Zeus Olympien, une ruine de lépoque romaine que nous croyons devoir mentionner ici, Ce monument (fig. 259) connu-sous de nom d’arc d’Hadrien, mesure environ 17 métres de haut; il est bati en marbre blanc pentélique et était d’ordre corinthien.
C’était une sorte de porte triomphale donnant accés a un quartier de la ville. Elle se composait d'une large arcade comprise entre deux pilastres et deux co-’ lonnes corinthiennes; au-dessts un deuxi¢me étage en
ie
DY TEMPLE DE ZEUS OLYMPIEN (ATHENES
ps
attique était décoré, dans l’axe, d@’une niche surmontée d@un fronton portant sur deux colonnes engagées, et, sur les cotés, de deux autres arene ornées de pilastres corinthiens, —
Monument de Philopappos. — A la méme époque
appartient le monument élevé a Athénes au sommet de la colline du musée, en face de l’acropole, connu sous le nom de tombeau de Philopappos. __ :
L’édifice ne comporte qu’une facade qui, chose remarquable, est disposée en arc de cercle (fig. 260). . Trois niches séparées par des pilastres d’ordre corinthien reposent sur un haut soubassement contenant un
bas-relief. La niche centrale est circulaire; elle abrite.
encore les débris d’une statue. Les deux niches latérales sont carrées.
Si les deux derniers monuments que nous venons —
de décrire contrastent d’une facon aussi singuliére avec les formes si simples et si pures des édifices dont les superbes ruines couvrent l’acropole d’Athénes, c’est que ces deux exemples n’appartiennent plus a Varchi-
tecture grecque; leur caractére, leur construction, la
disposition. des ordres plutét décorative que logique, tout les rattache aux productions de l’architecture romaine.
Mais la Gréce devenue province romaine.avait conservé le privilége d’étre la patrie des arts; ce sont des artistes grecs qui construisent la plupart des beaux monuments dont Rome peut s’enorgueillir, et les ceuvres les plus remarquables de la peinture et de la’ sculpture doivent leur étre attribuées. Les artistes les
Ox
een, ? FIG. 259% - RUINES DE L?ARCG D’HADRIEN (ATHENES).
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plus renommés sont chargés de construire les magnifiques résidences des citoyens romains, et le gout : grec s’impose, tout aussi bien dans i la décoration des maisons que dans a celle des édifices; les ruines de Pompéi sont 1a en effet pour nous faire connaitre la part considérable des traditions grecques dans les pro- __ ductions de l’architecture, de la peinture et de la sculpture.
Lordre corinthien, peu employé par les Grecs, devait, plus que les autres ordres d’architecture, séduire les Romains par sa décoration brillante; cest lui qu’on trouve alors _usité dans la plupart des monuments qui s’élévent 4 Rome; sa superbe ornementation était plus en rapport avec la magnificence que les nouveaux maitres du monde voulaient attribuer 4 leurs édifices.
ae Au reste, les grandes dimensions quil était nécessaire de donner a certains monuments, pour contenir __ une multitude avide de fétes, avaient |. .oy puraune _ fait rechercher, il est vrai, un mode mina eeee: de construire plus complexe a cer-
tains égards que le mode grec. La vofite remplace -partout la plate-bande et nous voyons s’€lever ces su- | perbes palais des thermes, ces -basiliques, ces amphi-
FIG, 261,—COLONNE DE LA
haar L’ARCHITECTURE GRECQUE.
théatres immenses qui sont la gloire et Poriginalité de. Varchitecture romaine. ; pe ama ba
Si le principe de la construction n’y est-plus le méme que dans les édifices de la Gréce, la'décoration extérieure reste a peu prés identique, et les traditions grecques s’y retrouvent dans tout leur éclat.
Il est utile de faire remarquer ici Danalogie de formes et de dispositions des édifices similaires chez les __ deux peuples : les temples, les forums, les théatres des Romains sont semblables aux temples, aux agoras, aux théatres des Grecs; aux gymnases correspondent les thermes, aux hippodromes les cirques. .Et il est juste de constater que les architectes grecs avaient fixé avec une si grande simplicité et un si grand art les dispositions. des édifices nécessaires 4 leur civilisation, que les Romains, dont les besoins étaient analogues, avaient.pu les adopter, sauf a en faire varier les dimensions.
Les Grecs ont été et resteront peut-étre les seuls maitres dans l’art de batir. Non seulement les Romains se servirent d’eux en Italie, mais encore ils tes chargérent d’un grand nombre de constructions dans les différentes parties de leur yaste empire. Les quelques monuments qui échappérent a la destruction, pendant la période agitée qui marqua la fin de empire romain, - ont da servir a perpétuer les traditions de art antique, car elles apparaissent d’une maniére certaine dans les monuments de l’époque romane. Si elles semblent a peu prés perdues dans les monuments de l’architecture dite « ogivale », ’époque de la Renaissance nous fait assister A un retour vers les traditions de l’antiquité —
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‘En siinspirant ‘directement des monuments grecs | ct | Yomaiit qui Ctaient encore debout, les architectes _couvrirent Europe de constructions dont les éléments, _ empruntés aux édifices antiques, sont si merveilleu-
-sement agencés, qu ils semblent appartenir A plant goon
“nouveau.
De nos jours, étude de Parehitectiing grecque forme
ey ‘la base de Tenseignement, et les traditions léguées par
_ Pantiquité ont des racines si profondes, que l’architecture contemporaine obéit toujours aux principes clairs et précis que les Grecs ont fixés dans toute leur perfection. Leur connaissance est indispensable pour con- —
_ Struire en pierre suivant les lois de la logique; et les
_ plus belles productions de Dart monumental a notre époque nous montrent combien ces principes ont peu _ varié, malgré les exigences qu'une nouvelle civilisation a apportées dans les constructions modernes.
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